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1. Allgemeines 


Festschrift zum fiinfzigjahrigen Bestehen der Platin- 
schmelzeG. Siebert Gm.b. H. Hanau. Herausgegeben von H. Houben. 
XXIV und 3388S. Hanau, Verlag G. M. Albertis Hofbuchhandlung, 1931. Uber die 
einzelnen Abhandlungen in der Festschrift wird, soweit sie physikalisches Interesse 
haben, einzeln an den passenden Stellen berichtet werden. Scheel. 


E. G. Coker and L. N. G. Filon. A Treatise on Photo-Elasticity. XVIII 
u. 720S. Cambridge, at the University press, 1931. Die acht Kapitel des Buches 
sind betitelt: General optical theory; elementary theory of elasticity; the theory of 
artifical double-refraction; certain problems in a plane involving straight and 
circular boundaries; flexure of beams; holes and cracks; the testing of materials; 
structures and machines. — Nach zwei einleitenden und einem _historischen 
Kapitel ist in den folgenden versucht worden, sowohl dem reinen, wie dem tech- 
nischen Physiker ein méglichst vollstandiges Sammelwerk zu geben. H, Ebert. 


. Kurt Schulz, Um die Zukunft der technischen Fachpresse. VI u. 


1548. Berlin, VdJ-Verlag G.m.b.H. 1931. Ein ausfiihrlicher geschichtlicher Uber-* 
blick iiber die Geschichte des Publikationswesens nebst Ausblicken. Zwei Ab- 


schnitte: Epochen der technischen Berichterstattung bis 1914: Gelehrte, kamera- 


listische, berufstechnische Berichterstattung nach dem Bedarfsdeckungsprinzip; nach 


dem Erwerbsprinzip: Technische Presse und Anzeigenwesen, Wandlungen im 


‘Inhalt. — Ansiitze eines neuen Entwicklungsstadiums nach dem Kriege: Reorganisa- 


tionsprobleme: Schrifttumsnachweis, Regelung der Zeitsehriftenproduktion; Er- 
ziehung zur Literatur. Scheel. 
Georg Graf v. Arco, Dr. Mayer. Telefunken-Ztg. 12, 5—7, 1931, Nr. 59. 


Edison. Gen. Electr. Rev. 34, 697—700, 1931, Nr. 12. 


Karl Willy Wagner. Arthur Edwin Kennellyzuseinem 70. Geburts- 


‘tage. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 513—516, 1931, Nr. 12. H. Ebert. 
_ Kirstine Meyer, f. Bj errum. Faradayog H. C.Orsted. Fysis 


k Tidsskrift 29, 


109—115, 1931, Nr. 4/5. Scheel. 


Otto Schott 1851—1931. Sprechsaal 64, 967, 1931, Nr. 52. 


Ernst Liibeke. Das akustische Laboratorium des Physikalischen 


Instituts der Technischen Hochschule. zu Braunschweig. 


 Schalltechn. 4, 78—80, 1931, Nr. 5. 


H. Ebert. 
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F, K. Richtmyer. The romance of the next decimal place. Science 
(N.S.) 75, 1—5, 1932, Nr. 1931. 

Mareel Brillouin. Développement en fonctions harmoniques sur 
lasphére d’une fonction dont lavaleur est donnéeen chaque 
point du rivage continental. Représentation conforme. C. R. 
193, 1360—1364, 1931, Nr. 26. H. Ebert. 


V. Bush and S. H. Caldwell. Thomas-Fermi equation solution bythe 
differential analyzer. Phys. Rev. (2) 38, 1898—1902, 1931, Nr. 10. Mit } 
Hilfe der von V. Bush konstruierten Integrationsmaschine zur Lésung gewoéhn- 
licher Differentialgleichungen wird die Gleichung d? b/d x? = #°2/a' der | 
Thomas-Fermischen Theorie unter den Randbedingungen (0) = 1 und 
<b (co) = 0 integriert und die Werte von * fiir #-Werte bis 37 tabellarisch an- 
gegeben. Sauter. 


Leo Tamari. Die Materie —ihr Wesen — ihre Tragheit und ihre 
Schwere. Eine philosophisch-naturwissenschaftliche Abhandlung. Heraus- 
gegeben anlaflich des 300. Geburtsjahres Spinozas von einer Gruppe von | 
Freunden dieser Gedanken. 1428S. Berlin W 8, Carl Heymanns Verlag, 1932. Inhalt: 
Weltither. Atherwelt. Masse und Triigheit. Das Wesen der Gravitation. Das 
Gravitationsgesetz. Anhang: Uber die Attribute bei Spinoza. Scheel. — 


W. F. G. Swann. Classicalelectrodynamicsandtheconservation | 
of energy. Journ. Franklin Inst. 212, 563—576, 1931, Nr.5. Verf. beschiaftigt 
sich mit dem Widerspruch, der zwischen dem Satz von der Erhaltung der Energie | 
und den aus dem Fundamentalpostulat von Lorentz sich ergebenden Folgerungen 
besteht. Die Untersuchungen sollen die Grundlage fiir eine spatere Arbeit ,,Electro- 
dynamics and the Mutual Annihilation of Positive and Negative Electricity“ liefern. 

. Johannes Kluge. 
R. Orthner. Der Michelson-Versuch, seine Deutung und seine 
Konsequenzen. Gemeinverstandlich dargestellt. Mit 18 Figuren im Text. VII 
u. 82S. Linz a.d. D., Franz Winkler, Verlag ,,Im Buchladen“, 1931. Inhalt: Grund- 
gesetze der Mechanik, Optik und Elektrik. Optisch-elektrische Vorgainge an bewegten 
Kérpern. Das Michelson-Phanomen und seine Deutung. Friihere Deutungsversuche. 


Scheel. 
J. Frenkel. What does Einstein mean? Science (N.S.) 74, 609—618, 1931, 
Nr. 1929. H, Ebert. 


L. J, Strum. Phasengeschwindigkeit in der relativistischen 
Kinematik. Ukr. Phys. Abh. 2, 87—90, 1931, Nr.2. (Ukrainisch mit deutscher — 
Zusammenfassung.) Einige Bemerkungen iiber die Tatsache, da& die Phasenge-~ 
schwindigkeit der Materiewellen in der relativistischen Wellenmechanik gréfer als 
die Lichtgeschwindigkeit ist. Verf. glaubt beweisen zu kénnen, da sich ein Teil der 
Energie wirklich mit dieser Phasengeschwindigkeit fortpflanzt, da® es aber nicht 
méglich sei, auf diese Weise ein Signal mit Uberlichtgeschwindigkeit zu geben. 1 
Peierls. ; 
0. K. Mitter. On a Solution of Einsteins Gravitational Equations 
G,, = 0, Symmetrical about an Axis. Tdhoku Mathem. Journ. 34. 110 
—114, 1931, Nr.1, Unter Voraussetzung eines axial-symmetrischen Linienelementes 
dessen Koeffizienten nur von r abhangen sollen, gibt Verf. eine Lésung der Ein- i 


steinschen Gravitationsgleichungen, die aber blo® durch fehlerhafte Rechnung 
vorgetauscht wird. Lonvone 


Tokio Takéuchi. Uber die Fortpflanzung des Lichtes in Raumen | 
mit zeitlich verinderlicher Krimmung. Proc. Phys. Math. Soc. 
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_Japan (3) 13, 253—254, 1931, Nr.8. Die Abnahme der Lichtintensitét mit der 
Entfernung, hervorgerufen durch die Expansion des Universums, berechnet Verf. 
als Folge des Erhaltungssatzes der Energie in der feldtheoretischen Formulierung 
der allgemeinen Relativitatstheorie, kompliziert mit dem h »-Gesetz als Ausdruck 
der Energie des Lichtquants. Lanczos 


Cornel Lanezos. Ele ktromagnetismus als naiitirliche Eigenschaft 
der Riemannschen Geometrie. ZS. f. Phys. 73, 147—168, 1931, Nr. 3/4. 
“Indem Verf. die Resultate einer friiheren Untersuchung iiber die unendlich 
schwachen Verbiegungen eines gegebenen Riemannschen Grundfeldes (siehe 
diese Ber. 6, 948, 1925 und 7, 13, 1926) auf das Problem der Variation anwendet, 
zeigt er, daf} dem Vektorpotential die Bedeutung eines Lagrangeschen Faktors 
zukommt, hervorgerufen durch eine fundamentale Higenschaft der Riemann- 
schen Geometrie: den Erhaltungssatz des Materietensors. Die Auswahl der obersten 
Hamiltonschen Funktion erfolgt durch die Forderung der ,,Hichinvarianz“, wo- 


durch nur eine lineare Kombination der beiden Invarianten H; = Rug RP (2) und 
H. = R? (8) in Frage kommen kann. Die erste Invariante liefert das elektro- 
magnetische Feld, die zweite die Gravitation. Es werden zwei strenge intermediare 
Integrale der aufgestellten Feldgleichungen gefunden, namlich R = const (39) und 
die Kontinuitatsgleichung des Vektorpotentials div ;-—= 0 (44), w&hrend die 
Potentialgleichung fiir #; in erster Approximation herauskommt. Unter Voraus- 
setzung quasistatischer und kugelsymmetrischer Bedingungen laft sich auch die 
Lorentzsche ponderomotorische Kraft als Bewegungsgesetz fiir das Elementar- 
teilchen ableiten. Die Existenz von durchgangig regularen ,,Eigenlésungen“ der 
Feldgleichungen, die das materielle Teilchen reprasentieren sollen, ist eine not- 
wendige Vorbedingung der ganzen Theorie. Lanczos. 


Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. 5.Auflage, I. Band. 
Mit 151 Abbildungen. VIII u. 7385S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn 
Akt.-Ges., 1931. Uber die vorhergehende Auflage vgl. diese Ber. 6, 258, 1925 und 10, 
372, 1929. ,,In dieser neuen Auflage wird der Stoff auf zwei Bande verteilt er- 
scheinen, Der erste hier vorliegende Band enthalt die altere Quantentheorie und 
ist eine teils gekiirzte, teils erweiterte Umarbeitung der vierten Auflage. Der 
zweite Band soll eine Vervollstandigung des bisherigen ,Wellenmechanischen Er- 
ganzungsbandes‘ werden.“ — Inhalt: Vorbereitende Tatsachen. Das Wasserstoff- 
spektrum. Das natiirliche System der Elemente. Die Rontgenspektren. Theorie 
der Feinstruktur. Polarisation und Intensitaét der Spektrallinien. Die Seriengesetze 
im allgemeinen. Die Komplexstruktur der Serienterme. Die Bandenspektren. 
Mathematische Zusatze und Erganzungen. Scheel. 


C, V. Raman and S. Bhagavantam. Experimental Proof of the Spin of 
the Photon. Nature 129, 22—23, 1932, Nr. 3244. Die Verff. haben kiirzlich Be- 
obachtungen mitgeteilt, aus denen sie den Schluf ziehen, dai} das Lichtquant einen 
Spin im Betrag von 1 Bohrschen Einheit besitzt. In der vorliegenden Mitteilung 
geben die Verff. Versuchsmaterial gréferer Genauigkeit fiir dieselben Gedanken- 
giinge bekannt. Wie bei den ersten Messungen handelt es sich darum, den Depo- 
larisationsgrad der Rayleighstreustrahlung von monochromatischem Licht, das von 
der Raman-Rotationsstrahlung der Fliissigkeitsmolekiile spektroskopisch getrennt 
ist, zu bestimmen. In der folgenden Tabelle sind die Depolarisationsgrade in 
Prozent fiir die gesamte Streustrahlung und fiir die Rayleighstrahlung allein an- 
gegeben, wie sie mit einem engen bzw. weiten Spektrographenspalt unter Benutzung 
eines grofen Nicols und der Schwarzse hildschen Schwarzungsformel erhalten 


werden: 
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Beobachtet fiir Berechnet nach 
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On 6,5 | 4,1 5s | 4,2 
BO Nase hrs x? AR 10,3 | 6,3 \ 2,8 | 6,7 
NiO eet oe tll 12,0 ed | 3,4 7,9 
Die Ubereinstimmung der neuen Messungen mit der Spintheorie der Verff. ist so 
befriedigend wie mdglich. Justi. 


Aurel Ionescu. La notion de propagation dans la mécanique 
ondulatoire, Bull. Acad. Roumaine 14, 175—178, 1931, Nr. 6/8. Kurze Notiz 
iiber den Zusammenhang zwischen der Wirkungsfunktion der Hamilton- 
Jacobischen Theorie und der Phase der Schrédingerschen Wellenfunktion. 

Sauter. 
Usaku Kakinuma. Physical Interpretation of the Wave Function 
in Wave Mechanics. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 13, 269—276, 1931, 
Nr.10. Fortsetzung einer friiheren Arbeit des Verf., in welcher dem Elektron ein 
fiinfdimensionaler Raum zugeordnet wird. Die Abbildung auf den gewdhnlichen 
vierdimensionalen Raum fiihrt auf eine Differentialgleichung des Elektrons ahnlich 
der Wellengleichung Schrédingers. Die Lésung dieser Gleichung fiir ein 
einzelnes Elektron gibt diskrete Werte fiir die Energiedichte, die Ahnlichkeit auf- 
weisen mit den diskreten Energieniveaus des Wasserstoffatoms. Sauter. 


I. Estermann, R. Frisch und 0.Stern. Monochromasierung der de Brog- 
lie-Wellen von Molekularstrahlen. ZS. f.°Phys. 73, 348—365, 1931, 
Nr.5/6. Materiewellen wurden auf zwei Wegen ,,monochromasiert*: 1. Ein ge- 
wo6hnlicher Molekularstrahl (mit Maxwellverteilung der Geschwindigkeiten) von 
Heliumatomen wurde an einer Lithiumfluorid-Spaltflache gebeugt; aus dem 
Beugungsspektrum wurden Strahlen bestimmter Richtung, also Wellenlange, aus- 
geblendet und die erfolgte Monochromasierung durch Beugung an einem zweiten 
Kristall nachgewiesen, 2. Ein gewéhnlicher Molekularstrahl wurde durch ein 
Zahnradsystem geschickt, das nur Atome eines bestimmten Geschwindigkeitsbereichs 
passieren liefi, und an einer Li F-Spaltflache gebeugt. Die so gemessene Wellen- 
linge stimmte mit der aus der — grobmechanisch bestimmten — Geschwindigkeit 
berechneten (A = h/mv) auf 1% tiberein. Stern. 


KE. Gehreke und B. Voigt. Eine erschiitterungsfreie Aufstellung 
mittels Luftpolsters. ZS, f. techn. Phys. 12, 684—686, 1931, Nr.12. (Vor- 
trag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Angabe eines Verfahrens zur erschiitte- 
rungsfreien Aufstellung mittels Luftpolsters und einfachen Schlingertanks. Be- 
schreibung von drei verschiedenen Ausfiihrungsformen. Vorteil: Beseitigung nicht 
nur der horizontalen, sondern auch der vertikalen Stérungen. Hiedemann. 


J.A. Becker and E.K.Jayeox,. A new high vacuum system. Rev, Scient. 
Instr. (N. S.) 2, 773—784, 1931, Nr.12. Es wird ausfiihrlich eine Apparatur be- 
schrieben (zwei Diffusionspumpen, mit Ol betrieben, und eine Gasfalle, mit Holz- 
kohle gefiillt, in Reihe geschaltet), mit der man Drucke bis zu 10-8 mm Hg erzeugen 
und iiber einige Tage halten kann. Quecksilberdampf mu8 vermieden werden, 
weil fliissige Luftfallen nicht zur Anwendung kommen. Fiir die Druckmessungen 


ist ein lonisationsvakuummeter benutzt. H. Ebert. 
Charles Breedis, A simple device for holding ultra-filtration 
membranes, Science (N. S.) 74, 635, 1931, Nr. 1929. H. Ebert. 
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H. Wiiger. Graphische Darstellung von Mafsystemen. (Dimen- 
sions-Vektoren.) Bull. Schweiz. Elektrot. Ver, 22, 637—640, 1931, Nr. 26. 


Ist P = a" y’ z* ein Dimensionsausdruck, so kann man nach lg P = ulga+olgy 
+ w lg z drei ,,Komponenten* u, v, w auf drei zueinander senkrechten Achsen auf- 
tragen und so eine ,,Vektordarstellung* gewinnen. Fiir die elektrischen Gréfen 
verwendet der Verf. ein System, bei dem die Permeabilitét dimensionslos ist, mit 
Lange, Zeit und Stromstirke (oder Elektrizititsmenge) als Grundgréfen; bei 
diesem System sind die u, v, w ganzzahlig. Wallot. 


Max Schuler. Die Wichtigkeit eines Normalmagfes der Zeit. Fein- 
mech. u. Praz. 39, 205—208, 1931, Nr.9. In dem vorliegenden Aufsatz berichtet 
der Verf. iiber die Unzulinglichkeit des bisherigen Zeitmafes fiir genauere 
Messungen und iiber die Versuche mit der von ihm angegebenen und gebauten Uhr 
mit ,,Ausgleichspendel* ein Normalmafi der Zeit zu schaffen. Die Bedeutung eines 
solchen Zeitmafies fiir Astronomie, Geophysik und Uhrentechnik wird ausfiihrlich 
erortert. W. Keil. 


_M. Sehuler. Die Notwendigkeit eines Normalmaftfes der Zeit 


a 


und meine bisherigen Erfolge beim Schaffen einer Zeitnor- 
male. ZS. f. techn. Phys, 12, 678—684, 1931, Nr.12. (Vortrag 7. D. Physikertag 
Bad. Elster 1931.) In dem Vortrag, dessen Niederschrift vorliegt, beschiéftigt sich 
der Verf. eingehend mit der Genauigkeit der Zeiteinheit :Sekunde, die nur 10~° 
betragt, wahrend die von Lange und Mafie 10-8 erreicht hat. Das Studium gewisser 
physikalischer Effekte wird erst dann aussichtsreich, wenn die Zeiteinheit sich auf 
10-7 bis 10-8 genau bestimmen lat, d. h. wenn die Uhren, die die astronomische 
bestimmte Zeiteinheit Sterntag in Sekunden unterteilen, gleichmafiiger arbeiten. 
Dies zu erreichen versucht er mit der Uhr mit dem ,,Ausgleichspendel* (vgl. diese 
Ber. 11, 86, 1930). Es werden die oszillographisch gewonnenen Aufnahmen der 


-Sekundenlinge der mit Photokontakt ausgeriisteten Uhr mit Ausgleichspendel mit 


denen einer astronomischen Uhr mit Rieflerschem Radkontakt im Bilde gezeigt 


und erlautert. Es zeigt sich, da8 der Zeitpunkt des Photokontakteinsatzes auf 


1/999 Sec genau zu bestimmen ist, wahrend sich fiir den Radkontakteinsatz nur die 
Genauigkeit von 1/s)>see ergibt. Mit Hilfe der neuen Uhr wurde wahrend langerer 
Zeit die Genauigkeit der Nauener Zeitzeichen gepriift, wobei wieder der mit zwei 
Schleifen ausgeriistete Oszillograph als Registriergeraét benutzt wurde. Da jedes 


-mechanische Relais vermieden ist, 148t sich der Zeitvergleich auf + 0,002 sec genau 


bestimmen. Es zeigt sich, da% die Signalabstinde nicht. genau den Sollwerten ent- 
sprechen. Die Fehler — Einsatzfehler — der Nauener Zeitzeichen sind wahrend 


‘einer langeren Zeit bestimmt worden, sie werden ausfihrlich besprochen, und zum 


Teil werden die Nauener Zeitzeichen mit denen von Paris und von Greenwich 


verglichen. Es ergibt sich, dafi nach Anbringung der bekannten Korrektionen die 
Zeitzeichen Fehler bis zu 1/isec enthalten kénnen. Fiir das Nauener Koinzidenz- 
signal und die Zeit vom 24. Juni bis 16. Juli ergibt sich nach den von der Deutschen 
Seewarte ermittelten Korrektionen ein mittlerer Fehler von + 0,044sec, nach den 
Korrektionen von Greenwich + 0,024 sec. Damit ist der Beweis erbracht, da} dieser 


‘Fehler nicht von der benutzten Uhr, der Uhr mit dem Ausgleichspendel des Verf. 


abhingt. Als mittlere tagliche Gangvariation, als Wert, der die Giite einer Uhr am 


 scharfsten kennzeichnet, ergibt sich fiir die neue Uhr + 0,0019 sec pro Tag fiir das 


Jahr 1930, und + 0,0011 see pro Tag fiir das Jahr 1931. Das bedeutet, dafi die 
Gangvariation der neuen Uhr nur den zehnten Teil der der bisher besten astrono- 


; mischen Uhr betragt. Es wird weiter der Vorschlag, eine deutsche Zeitzentrale 


zu errichten, begriindet und die Aufgaben dieser erldjutert. Als Definition der Zeit- 


- einheit wird die mittlere Zeitsekunde des Jahres 1931 vorgeschlagen. W. Keil. 
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S. J. Matthews. A watch compass for navigational direction fin- 
ding. Journ. scient. instr. 8, 327, 1981, Nr. 10. Vert. gibt eine kurze Beschreibung 
eines von ihm im National Physical Laboratory angegebenen, von R.L.Smith- 
Rose und der Firma Venner Time Switches Ltd. konstruktiv durchgebildeten Instru- 
mentes, das die rechnerische Auswertung der bei der Funkpeilung gewonnenen 
Beobachtungen eriibrigt und die Peilung aus der Stellung eines iiber Windrose 
spielenden uhrwerkangetriebenen Zeigers abzulesen gestattet. W. Keil. 


W.H.Connéll. The orientator. Journ. scient, instr. 8, 328—329, 1931, Nr. 10. 
Das besehriebene tragbare Geriit, das sich auf die in der Sonnenuhr verwirklichten 
Grundsiitze stiitzt, dient dem Zweck, die Beleuchtung in Raumen durch Sonnen- 
licht schnell und sicher zu ermitteln und soll dem Baufachmann an Hand der Bau- 
pline rasch den erforderlichen Uberblick iiber die erwahnten Verhaltnisse gestatten. 

W. Keil. 


2. Mechanik 


Aurel Wintner. Neuere Untersuchungen tiber das Dreikérper- 
problem, Naturwissensch. 19, 1010—1017, 1931, Nr.51. Eine Zusammenstellung 
der Ergebnisse der Forschung iiber das Dreikérperproblem in den letzten Jahren. 
Die Darstellung beschriinkt sich auf eine kurze Aufzaihlung derselben; leider 
fehlen Literaturangaben vollstandig. Sauter. 


L.Litinsky. Hochleistungsgasmesser. Problemeund Aussichten. 
Mefitechn. 7, 815—319, 1931, Nr. 12. H, Ebert. 


Ernst Schmidt. Der Staurost, ein neues Mefigerat mit geringem 
Druckabfall ftir DurchfluBmessungen. ZS. d. Ver. d. Ing. 75, 1535 
—1538, 1931, Nr.51. Es wird ein neues Drosselgerat angegeben, das zur Messung 
der Menge strémender Gase in Rohrleitungen dient. Es besteht aus einer Anzahl 
von parallelen, durch einen gemeinsamen Rahmen senkrecht zur Strémungsrichtung 
befestigten hohlen Stiben, die Stromlinienprofil besitzen, so da® die zwischen 
ihnen verbleibenden Durchflu®6ffnungen Lingsschnitte 4hnlich einer Venturidiise | 
haben, Dadurch wird bei geringer Bauliinge nur ein sehr kleiner Druckverlust 
verursacht. Die Stibe besitzen abwechselnd an der Vorderseite und-an der engsten 
Stelle der DurchfluB6ffnung Bohrungen zur Entnahme des Gesamt- bzw. statischen — 
Druckes. Die mitgeteilten Versuche haben ergeben, da’ der Druckverlust des neuen 
Gerates noch kleiner ist als der eines Venturirohres, obwohl seine Baulinge nur 


gleich dem halben Rohrdurchmesser ist, also 1/19 bis 1/9 der Baulainge iblicher 
Venturidiisen. Erk. 


L. Graetza Mechanische Messungen héchster Empfindlichkeit 
mittels der Schwebungen elektrischer Schwingungen. Fein- 
mech, u. Praz. 39, 195—199, 1931, Nr.9. Der Verf. behandelt in allgemeinverstiind- 
licher Weise das Problem der Schwebungen zwischen hochfrequenten elektrischen 
Schwingungen und die Anwendung dieser Methode auf mechanische Messungen 
héchster Genauigkeit. Kurz beschrieben wird das Ultramikrometer von Whid- 
di ngton, die Messung von kleinen Druck- und Temperaturunterschieden, sowie 
eine von Whiddington und Long angegebene Mikrowaage. Erwihnt wird 
zum Schluf das auf einer anderen Réhrenmethode beruhende Ultramikrometer 
nach Bowling, das besonders zu Wachstumsmessungen an Pflanzen verwendet 


wurde. Blechschmidt. 
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H. Greinacher. Ein neues Verfahren zur Registrierung von 
“Schall und Erschitterungen. Schalltechnik 4, 94—96, 1931, Nr.6. Das 
Verfahren kniipft an das bekannte Prinzip des hydraulischen Mikrophons an: Ein 
Wasserstrahl flie8t unter Druck aus einer Diise aus, und tbertragt beim Auf- 
prallen auf eine Membran Erschiitterungen der Diise in verstirktem Mafi auf diese 
Membran. Die Schwingungseigenschaften eines solchen mechanischen Systems 
entsprechen vollstindig denjenigen eines Elektronenréhrengenerators. Verf. ver- 
zichtet nun bei seinem neuen Verfahren auf die mechanische Verstaérkung, die 
verschiedene Mangel aufweist. Es wird keine Membran verwendet. Die Quer- 
Schnittsmodulation des Wasserstrahls wird vielmehr auf photographischem Wege 
registriert. Aufier der Kurvenschrift ist in der Lingsrichtung der Aufzeichnung 
eine Dichtemodulation zu beobachten. Durch besondere Versuche wird erwiesen, 
daf} bei der Modulation des Wasserstrahls die Oberflichenkrifte eine besondere 
Rolle spielen. Der schwingende Wasserstrahl besitzt eine ausgesprochene Eigen- 
frequenz, die fiir eine gute Wiedergabe geniigend hoch sein mug. Das Verfahren 
ist auch fiir Lichttelephonie anwendbar, indem man die durch den Wasserstrahl 
erzeugten Lichtmodulationen auf eine Photozelle wirken la®t. Bei grofer Einfachheit 
und Empfindlichkeit des Verfahrens scheint die Wiedergabetreue gut zu sein. 
Johannes Kluge. 
G. Tammann. Zur Entwicklung der Metallkunde. Naturwissensch. 
205.1—6, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


'C. E. Larard. The Elastic Ring. A Comparison of Strains Deter- 
mined Experimentally with the Strains Calculated fromthe 
Elastic Ring Theory. Phil. Mag. (7) 12, 1183—1188, 1931, Nr.81. In Fort- 
setzung der theoretischen Arbeit des Verf. [Phil. Mag. (7) 12, 129—148, 19381] 
wurden experimentell die Verformungen eines Kreisringes ftir den Fall zweier 
einander gegeniiberliegender Einzeldrucklasten untersucht: Ein Stahlring mit 5” 
mittlerem Radius und quadratischem Querschnitt (0,5” 0,5’) wurde vertikal ge- 

stellt und durch unmittelbare Gewichtsbelastung deformiert. Mit Mikrometer- 
schrauben wurden die Langenveranderungen des vertikalen und _ horizontalen 
Durchmessers gemessen. Die Mefiergebnisse wichen von den theoretischen Werten 
bei geringen Lasten héchstens + 2%, bei héheren Lasten héchstens + 1% ab. 

Mesmer. 
M. Davin. Sur l’étatélastiqued’uncorpsindéfiniadeux dimen- 
sions percé d’un trou circulaire. C. R. 193, 1818—1321, 1931, Nr. 25. 
Der Rand eines kreisrunden Loches mit dem Radius r in der unendlich ausge- 
dehnten elastischen Ebene wird mit Normalspannungen f/() und Tangential- 

_spannungen g (y) belastet, f und g sind symmetrisch zu zwei orthogonalen Kreis- 

-durchmessern, Das nach Mesnagers Methode (Ann. Ponts et Chauss. 4, 174, 
1901) gewonnene Ergebnis fiir die parallel und quer zum Radius ¢ in der Ebene 
wirkenden Normalspannungen N,, Ng und Schubspannungen 7 wird 1. fiir 
f=cos2ng, g — 0; 2. fir f= 0,9 = — sin2” qm angegeben. Andere Spannungs- 
gustinde kénnen durch Superposition ermittelt werden. Es ist z. B. fiir Fall 1.: 

IN. = x/2cos2n@[(m+1)X"—nX"t}], 1 = ap2sin2n@ [nX*—nXx"*}), 
zi (X = re), Mesmer. 


0. -Reinkober. (Nach Versuchen gemeinsam mit J.Maul.) Die Elastizitats- 
und Festigkeitseigenschaften dinner Quarzfaden. Phys. ZS. 
33, 32—38, 1932, Nr.1. Des Verf. Arbeit iiber die Abhangigkeit der Zerreififestig- 
keit dinner Quarzfaiden vom Durchmesser d des Fadens (Phys. ZS. 32, 243, 1981) 
wurde durch Untersuchung des Elektrizitatsmoduls H und des Schubmoduls G er- 
_ganzt. E wurde aus Zugversuchen (Belastung unmittelbar mit Gewichten, Langen- 
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messung mit Mikroskop) und Biegeversuchen iibereinstimmend zu etwa E = (3600/d 

+ 4500) kg/mm? (d = Fadendurchmesser in u) gefunden. Die gemessenen E-Werte 
fiir d< 15, liegen unterhalb dieser Kurve. G@ wurde aus der Schwingungsdauer 
von Torsionsschwingungen bestimmt, fir d>154u gilt etwa G = (17000/d 
+ 2650) kg/mm? (d in mw). Verschiedene Quarzsorten, frisch hergestellte und alte 
Faden gaben gleiche Resultate. Errechnet man die Poissonzahl ~ aus zusammen- 
gehorigen E und G, so ergibt sie sich negativ. Diese Tatsache, sowie die Abhan- 
gigkeit der Werte E und G von d tiberhaupt, wird vielleicht am besten mit der 
Annahme einer festeren Oberflachenschicht erklart. Mesmer, 


Lad. Zaruba. Neues Verfahren zur Berechnung der eingespann- 
ten Bogentriager. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. Ii 
S.114—130, 1930. Der Hauptansatz des beschriebenen Verfahrens geht von den 
Formanderungsbedingungen aus, wobei die Bogen- und Momentenflaichen eine 
entscheidende Rolle spielen. Es werden folgende Einzelfiille untersucht: Allgemeine 
symmetrische Belastung. Allgemeine unsymmetrische Belastung. Einflu8 der Bogen- 
verkiirzung durch Normalkrafte. Einflu8 der Warmeeinwirkungen. Unsymmetrische 
Bogen mit den Auflagern in verschiedenen Héhen. Einflu® der Querschnittsénderung 
auf die statisch unbestimmten Gré®en. In der Diskussion wird auf die bekannten 
Arbeiten von Mohr und Miiller- Breslau, verwiesen. Johannes Kluge. 


K. Vasiliauskas. Die Clapeyronschen Gleichungen bei der Be- 
rechnung vonzweistieligenund geschlossenen Rahmen. Verh. 
d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd.II, S.131—144, 1930. Durch 
Einfiihrung rein geometrischer Gréfen, die im einzelnen behandelt werden, ge- 
winnt die statische Berechnung zweistieliger Rahmen mit Hilfe des Clapeyron- 
schen Dreimomentsatzes grofie Anschaulichkeit. Das Berechnungsverfahren soll 
dem von Bleich angegebenen 4hnlich sein. Johannes Kluge. 


W.S.Hanna. A new method of calculating secondary stresses. 
Verh, d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.145—149, 1930. Die 
Winkelanderungen, die in den einzelnen Dreiecken einer Briickenkonstruktion 
infolge der elastischen Dehnungen der Briickenstabe entstehen, fiihren wegen der 
mehr starren Winkelverbinde zu zusatzlichen Biegungsbeanspruchungen der 
Stabe, deren Bestimmung der Gegenstand der Untersuchung ist. Verf. bringt auch 
Versuchsergebnisse. Johannes Kluge. 


N. Yamaguti. On the investigation of the stress distribution in 
atunnel with the agar-agar model experiments. Verh. d. 3. 
Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.150—154, 1930. Es werden 
Modellversuche beschrieben, bei denen der Tunnelquerschnitt mit einem feinen 
Liniensystem versehen wird. Durch Beanspruchung des Modells mit dauferen 
Kraften tritt eine Deformation des Liniensystems ein, aus der auf die Spannungs- 
verteilung geschlossen werden kann. Das Modellverfahren ist besonders bei nicht 
kreisf6rmigen Tunnelquerschnitten angebracht, wo die mathematische Theorie 


versagt. Ebenso ist eine Behandlung der vorliegenden Aufgabe mit Hilfe der Erd- 
drucktheorie unzulassig. Johannes Kluge. 


R.C.J. Howland. On Stresses in Flat Plates Containing Rivet 
Holes. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech, Stockholm Bd. II, S.74—79. 

1930. Verf untersucht die Spannungserhéhung, die in einem ebenen schmalen 
Streifen durch ein Nietloch entsteht. Ist der Lochdurchmesser halb so groB wie 
die Streifenbreite, dann ist die gréfte Spannung 4,3 mal so gro8® wie die mittlere 
Spannung. Sie nimmt auf den 5,5fachen Wert der Spannung im Unendlichen zu 

wenn vom Nietbolzen noch eine Liangskraft auf den Streifen wirkt. Johannes Kluge. 
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Antonio Signorini. Sulle Deformazioni Termoelastische Finite. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 80—89, 1930. 
Johannes Kluge. 
Toyotaro Suhara. Thermo-elastic Equations When The Moduluses 
of Elasticity are given as Functions of the Coordinates. 
Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.90—95, 1980. Bei 
Aufstellung der Hauptgleichungen wird. die Temperaturabhangigkeit der ,,Material- 
konstanten“ beriicksichtigt. Als Sonderfalle werden das eindimensionale ‘Problem 
und der Kreiszylinder von unendlicher Lange behandelt. Johannes Kluge. 


E. Steuermann. Some consideration of the calculation of elastic 
shells. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S. 60—65, 
1930. Es werden elastische Schalen untersucht, die die Gestalt eines Rotations- 
kérpers haben und die symmetrisch belastet sind. Johannes Kluge. 


K. A. Poukka. Uber einige Plattenprobleme. Verh, d. 3. Intern. Kongr. 
f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, S.66—70, 1930. Verf. behandelt 1. die kreis- 
fOrmige, am Rande frei aufliegende Platte mit einer linear verdnderlichen Be- 
lastung, 2. die halbkreisformige Platte, die auf dem Durchmesser frei liegt und 
langs des Bogens frei eingespannt ist, mit einer linear verianderlichen Belastung, 
die auf dem Durchmesser Null wird; 3. die halbkreisférmige, am ganzen Rande frei 
aufliegende Platte mit einer linear veranderlichen Belastung, die auf dem Durch- 
messer Null wird, und denselben Fall mit einer gleichformig verteilten Belastung. 

Johannes Kluge. 
F. Jakabeya. Zur Berechnung der Spannungen in ebenen, ein- 
gespannten Flachblechen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. 
Stockholm Bd. II, S.71—73, 1980. Verf. gelangt noch nicht zu einer vollstandigen 
Lésung des Problems. Johannes Kluge. 


J. Haag. La théorie du spiral et ses applications a la chrono- 
métrie. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech, Stockholm Bd. II, S. 96—98, 
1930. Johannes Kluge. 


E. Honegger. Zur Berechnung von Schraubenfedern mit Kreis- 
querschnitt. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bd. II, 
S. 99—108, 1930. Es werden Naherungsformeln fir die gréfte Schub- und Normal- 
spannung abgeleitet, die auch fiir enggewundene Federn gelten, bei denen die 
tibliche Berechnungsweise zu grofen Fehlern fiihrt. Fiir die Berechnungen werden 
folgende Voraussetzungen gemacht. Die Schubspannungslinien sind Kreise, die 


‘nicht konzentrisch liegen. Langs eines solchen Kreises mu die Verschiebung im 


Umfangssinne konstant sein. Die relative Verdrehung benachbarter Querschnitte 
soll fiir alle Teile des Querschnittes gleich groB sein. Ein Vergleich zwischen den 
Ergebnissen der vorliegenden Arbeit und den von Réver angegebenen Formeln 
ist schwierig, da letzterer seine Ausfiihrungen auf die ,,reduzierte Spannung“ 
abstellt. Johannes Kluge. 


C.G.J. Vreedenburgh. Ein neues Berechnungsverfahren einfach 
statisch-unbestimmter Briickenkonstruktionen, mit einer 
Anwendung aufeinesymmetrische Fachwerkbricke auf drei 


Stiitzen. Verh. d. 3. Intern. Kongr. f. techn. Mech. Stockholm Bad. II, 5. 109—113, 


1930. Das Verfahren beruht darauf, da8 die Einflu®Blinie durch eine Gleichung mit 
einem Parameter dargestellt wird, durch dessen Variation méglichst verschiedene 


- Einflu@linienformen erlangt werden kénnen. Die Briickenkonstruktion wird nun 


fiir jede Einflu@linie so dimensioniert, da’ der Materialverbrauch Q jedesmal ein 
Minimum wird. Die Kurve der Qmin - Werte iiber den zugehérigen Parameterwerten 


598 2. Mechanik 


lat dann leicht die giinstigste EinfluSlinie finden, fiir die der Materialverbrauch | 
am allerkleinsten ist. SchlieSlich mu zu der im voraus gewahlten Form der 
EinfluBlinie die zugehérige Dimensionierung der Briicke bei Materialverbrauchs- 
minimum gefunden werden, was an einem Anwendungsbeispiel durchgefiihrt wird. 

Johannes Kluge. 
Shizuo Ban. Uber die Knicklast und die Eigenschwingungszahl 
eines langsbelasteten Stabes. Mem. Coll. of Eng. Kyoto 6, 275—291, 
1931, Nr.4. Die Differentialgleichung EJ 04 y/d xt + P 0? y/d a? + @ oF y/ot? = 0 
der Transversalschwingungen eines druckbeanspruchten geraden Stabes wird fiir 
verschiedene Randbedingungen integriert, wobei ein Teil der erhaltenen Losungen 
graphisch veranschaulicht wird. Es existiert ein Grenzwert fir die Langskraft P, 
bei dem Resonanz und Instabilitat auftritt; diese Knicklast wird mit wachsender 
Schwingungsfrequenz kleiner und nimmt fiir eine bestimmte Frequenz den Wert 
Null an. Umgekehrt ‘ist einer wachsenden Belastung P eine abnehmende Frequenz 
der Stabschwingungen zugeordnet; fiir die Eulersche Knicklast verschwindet die 
Frequenz. Harry Schmidt. 


C. Kaplan. On the strain-energy function for isotropic bodies. 
Phys. Rev. (2) 38, 1020—1029, 1931, Nr.5. Dureh Abbrechen der Taylorschen 
Entwicklung der Forménderungsarbeit erhalt man eine Summe homogener Poly- 
nome ersten, zweiten und dritten Grades in den Verzerrungskomponenten, von der 
durch Isotropiebedingungen gezeigt werden kann, daf} sie insgesamt vier elastische 
Konstanten enthalt. Mit Benutzung eines von F. D. Murnaghan (Proc. Nat. Acad. 
Amer. 14, 890, 1928) abgeleiteten Gleichungssystems ergeben sich alsdann Be- 
ziehungen zwischen den Spannungs- und Formanderungskomponenten, die eine 
Verallgemeinerung des Hookeschen Gesetzes darstellen und die auf den Spezial- 
fall gleichférmiger Druckbelastung angewendet werden, wobei sich durch Vergleich 
mit den Ergebnissen einer experimentellen Untersuchung von P. W. Bridgman 
(Proc, Amer. Acad. 58, 203, 1923) eine ausgezeichnete Ubereinstimmung ergibt. 
Harry Schmidt. 

Katsutada Sezawa and Kei Kubo. The Buckling of a Cylindrical Shell 
under Torsion. Rep. Aeron. Res. Inst. Toky6 6, 251—314, 1931, Nr. 76 (Nr. 10). 
H. Ebert. 

W. Fahrenhorst und E, Schmid. Wechseltorsionsversuche an Zink- 
Kristallen. ZS. f. Metallkde. 23, 323—828, 1931, Nr.12. Nach einem Uberblick 
tiber die vorliegenden Ansichten iiber die Griinde von Dauerschwingungsbriichen 
wird tiber Dauertorsionsversuche an Zinkeinkristallen von etwa 1mm Durchmesser 
und 40mm Einspannlange berichtet. Die Gitterlage. in den Kristallen wurde 
réntgenographisch bestimmt, der Torsionswinkel betrug etwa + 4°. Bei Basis- 
winkeln x, < 20° traten Querrisse senkrecht zur Basisfliche in Prismenflichen 
zweiter Art, bei Winkeln zy, > 40° traten Schrag- und Liangsrisse in Prismen- 
flachen erster und zweiter Art auf. Nach langeren Wechseltorsionsbeanspruchungen 
wurden die Kristalle Zugversuchen unterworfen, in denen sich eine deutliche Ab- 
hangigkeit des Schubwiderstandes S, der Schubverfestigung (Sj, — Sy)/So (S p= End-, 
So = Anfangsschubfestigkeit) und der Gesamtdehnung 3 von ‘der vorangegangenen 
‘Lastwechselzahl N ergab. S wichst mit N bis zu einem Maximum und nimmt dann 
sehr ab, die Verfestigung nimmt mit wachsendem N stark ab, 0 kann nach der 
Durchschreitung eines Minimums fiir gréSere N wieder wachsen, es hangt, auBerdem 
sehr von der Orientierung ab. Der Einflu8 von N auf S, Sj — S/S und 0 ist 
auch lange vor dem Beginn und der Ausbildung der erwahnten Risse so deutlich 
dafs er nur durch eine frith beginnende Gefiigeinderung erklart werden kentil 


Mesmer. 


» 
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Heinrich yan de Loo, Wilhelm Piingel und Ernst Hermann Schulz. Der Einfluf8 
des Beizens und Verzinkens auf die Festigkeitseigen- 
schaften von gezogenem Stahldraht. Stahl u. Eisen 51, 1585—1590, 
1931, Nr. 52. H. Ebert. 


W. Kuntze. Zur Problemstellung der Metallermiidung. Metallw. 
10, 895—897, 1931, Nr. 48. Die Ermiidung ist gleichbedeutend mit einer Zerriittung 
des Gefiigezusammenhanges infolge starker plastischer Beanspruchung. Ein mecha- 
nisches Kriterium fiir den Eintritt der Ermiidung ist die Abnahme der (technischen) 
Kohasion (Trennfestigkeit). Mit Hilfe dieser Kennziffer la®t sich nachweisen, dag} 
sowohl die gleichgerichtete statische als auch die, ihre Richtung wechselnde Dauer- 
beanspruchung auf den gleichen mechanischen Grunderscheinungen beruhen: der 
Verfestigung und Zerriittung. Der Unterschied beider Beanspruchungen zeigt sich 
nur darin, daf} bei der gleichgerichteten beide Grunderscheinungen nacheinander, 
bei der wechselnden nebeneinander auftreten. Die Verfestigungsfahigkeit wirkt 
dabei der Zerriittung entgegen. Mit Riicksicht auf die gemeinsame Grundlage 


_ ergibt sich die Méglichkeit, die Schwingungsfestigkeit mit plastischen Festigkeits- 


ziffern auszudriicken. W. Kuntze. 


W. Radecker und F. Sauerwald. Uber die innere Reibung geschmol- 
zener Metalle und Legierungen., IV. Die innere Reibung von 
Silber und Silber-Kupferlegierungen. ZS. f. anorg. Chem. 203, 
156—158, 1931, Nr. 1/2. Sauerwald. 


Ludwig Prandtl Abrifi der Str6émungslehre. VI u. 223S. Braunschweig, 
Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1931. Das ,,Buch hatte einen Vorlaufer in dem 
,Abri8 der Lehre von der Fliissigkeits- und Gasbewegung‘, die 1913 bei Gustav 
Fischer in Jena als Sonderausgabe von zwei Artikeln aus dem Handwéorterbuch der 
Naturwissenschaften erschien*. In dem vorliegenden Buch ist der Text ,,zu einem 
grofen Teil aus dem ,Miiller-Pouillet‘ iitbernommen, ist aber fiir den Abrif 
noch einmal von neuem bearbeitet und erginzt worden; vor allem sind die in der 
Zwischenzeit neu hinzugekommenen Ergebnisse, so gut es ging, noch eingearbeitet. 
Die Gasbewegungen mit wesentlicher Volumenanderung sind wieder entsprechend 
dem friiheren Umfang beriicksichtigt worden.“ — Inhalt: Higenschaften der 
Fliissigkeiten und Gase. Gleichgewichtslehre; Kinematik der Fliissigkeiten. 
Dynamik der reibungsfreien Fliissigkeit; Bewegung zaher Fliissigkeiten. Turbulenz. 
Widerstinde. Technische Anwendungen; Strémung mit erheblichen Volumen- 
anderungen (Gasdynamik). Scheel. 


_M. Reiner. Die Hydrodynamik disperser Systeme (Rheologie). 


Naturwissensch. 19, 878—880, 1931, Nr.43. Ubersicht tiber die Wissenschaft, die 


sich die Erforschung desjenigen Gebietes der Mechanik der Kontinua zur Aufgabe 


stellt, das eine Mittelstellung zwischen elastischem K6rper (Schubspannung 
¢« = Gy) und der klassischen ziahen Fliissigkeit (x = 7.dy/dt) einnimmt. Zu dieser 
Erweiterung fiihrte die Untersuchung der Kolloide, die sich zum Teil als plastisch 
und zum Teil als Ne wtonsche Fliissigkeit darstellen; im Gebiet der Rheologie 


gilt c = f (y,dy/dt). Vogelpohl. 


Florin Vasilesco. Sur une méthode de M.Riabouchinsky ayant pour 
butderésoundrele probléme de Dirichlet,envueducalculdu 
potentiel des vitesses. C.R. 193, 1162—1164, 1931, Nr. 23. Vertiefung der 
von Riabouchinsky auf dem Stockholmer Kongrefi vorgetragenen Methode, 


_insbesondere in rechnerischer Hinsicht. Vogelpohl. 


J. Leray)’ Mouvement lent d’une fluide visqueux a deux dimen- 
sions limité par des parois fixes. C. R. 193, 1165—1166, 1931, Nr. 23. 
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Analytische Untersuchungen, betreffend die erste Randwertaufgabe bei den 
Navier-Stokesschen Gleichungen, ohne Beschleunigungsglieder fir den Fall 
des Au®eren eines Kreises und des Inneren eines Gebietes mit nur konvexem Rand. 
Vogelpohl, 
B. G. van der Hegge Zynen. Measurements on the distribution of | 
the velocity, the shearing stress and the characteristic 
length inthe boundary layer along a series of bars (Grating). 
Proc, Amsterdam 34, 847—865, 1931, Nr.6. Zur weiteren Erforschung des von 
Prandtl eingefiihrten ,,Mischungswegs J“ in turbulenten Stromungen, in denen 
die von der Zahigkeit herriihrenden Scherspannungen keine Rolle spielen, wurden 
Versuche an einer aus einer Reihe von Staben bestehenden Wand ausgefiihrt, mit 
dem dreifachen Zweck: a) Bestimmung der Geschwindigkeitsverteilung in. der 
Grenzschicht und der Grenzschichtdicke; b) Verteilung der Scherspannungen im 
Innern der turbulenten Grenzschicht mit Einschlu8 des Widerstandes in der Ebene 
der Stabe, somit des Gesamtwiderstandes des Gitters; c) Bestimmung der charak- 
teristischen Linge | in der Grenzschicht langs einer Wand mit einer wohldefinierten 
konstanten ,,Periode“, die hier gleich dem Abstand der Stabe ist. Nach einer Zu- 
sammenstellung der theoretischen Beziehungen zwischen den zu beobachtenden und 
gesuchten Gréfen wird eingehend die Versuchseinrichtung beschrieben. 100 Stabe 
von 3mm Durchmesser und etwa 400mm freier Lange wurden im Abstand von 
10mm in einer senkrechten Langsebene des Windkanals von 80cm Durchmesser 
bei Geschwindigkeiten V» von 8, 12, 16 und 24 m/sec untersucht. Die Geschwindig-_ 
keitsmessung erfolgte mittels Hitzdrahtes; eine Abart der tiblichen Schaltung zum 
Zweck einer erhéhten Genauigkeit wird mitgeteilt. Die sehr eingehend dargestellten 
Versuchsergebnisse zeigen zunachst, da sich die Geschwindigkeitsverteilung nicht 
durch ein einfaches Potenzgesetz beschreiben laft, die Werte des Exponenten nehmen 
mit der Entfernung « vom Gitteranfang ab und liegen etwa zwischen 0,38 und 0,32. 
Fiir die Grenzschichtdicke 0 ergab sich 0 = 0,1804 . 28 Oo und x in Zentimeter. 
Die Verteilung der Scherspannungen wird durch eine Potenzreihe mit 20 Gliedern 
gegeben, fiir die Gitterebene wird z)/e . V2 = 0. 0,020552 . a"? + 0.00005221- 2t+®8, 
wo V die Geschwindigkeit auferhalb der Grenzschicht bezeichnet, es ist V/Vo 
= 1,00055.%, Der Mischungsweg in der Form 1/0 erreicht Werte bis 0,16, 7/0 
nimmt bis zum Abstand y vom Gitter y = 2cem zu und ist dann bis y = 6em 
konstant und von x unabhiangig, so daf} scheinbar nur die Starke der Grenzschicht 
und nicht der Abstand der Stabe von Einfluf auf die Gréfe 1 ist. Die Absolutwerte 
des Mischungsweges liegen zwischen 0,14 und 0,87 cm. Vogelpohl. 


D. EH. Rutherford and John Caldwell. Oberbeck’s Vortices. Phil. Mag. (7) 12, 
1190—1191, 1931, Nr.81. Zuschrift betr. die im Phil. Mag. (7) 11, 1057—1081,~ 
1931, Nr.73 (diese Ber. 12, 1686, 1931) erschienene Arbeit von Banerji und 
Barave tber Oberbecksche Wirbel. Eingehende Diskussion der in der 
Originalarbeit veréffentlichten mathematischen Entwicklung mit dem Ergebnis, da8 
die dort vertretene Theorie falsch ist und jede beobachtete UWbereinstimmung 
zwischen Rechnung und Versuch dem Zufall zuzuschreiben ist. Vogelpohl. 


F. E. Relton. The Steady Broadside Motion ofan Anchor Ringin 
an Infinite Viscous Liquid. Proc. Roy. Soc. London (A) 134, 47—57, 1931, 
Nr. 823. Es wird die Bewegung studiert, die ein kreisférmiger Wirbelring ‘von 
endlichem Querschnitt in einer unendlich ausgedehnten zihen Fliissigkeit hervorruft, 
wenn er sich in Richtung der Drehachse fortbewegt und die auftretenden 
Geschwindigkeiten so klein sind, da® die Beschleunigungsglieder in den Navi er- 
Stokesschen Gleichungen vernachlassigt werden kénnen. Die Rechnung wird in 
orthogonalen Ringkoordinaten durchgefiihrt, die Kontinuitatsgleichung liefert eine 
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Stromfunktion, die mit der Wirbelstiirke durch eine partielle Differentialgleichung 
weiter Ordnung verbunden ist, so da® sich als Bewegungsgleichung eine solche 
von der vierten Ordnung ergibt. Zwei voneinander unabhangige Lésungen dieser 
Gleichung werden in Form von trigonometrischen Reihen gegeben, deren Koeffi- 
_aienten Legendresche Funktionen der Ordnung n-+1/. sind, wo n eine ganze 
Zahl darstellt. Die Lésungen verschwinden im Unendlichen, die willkiirlichen 
Konstanten ergeben sich aus den Randbedingungen, namlich da8 an der Ringober- 
flache die Fliissigkeit nicht gleiten darf. Numerische Werte der Lésungen kénnen 
infolge des Fehlens geeigneter Tafeln fiir die in Frage kommenden Kugelfunktionen 
nicht gegeben werden, sollen aber in einer spiiteren Veroffentlichung erscheinen. 
Mit Hilfe der iiblichen TensorgréSen wird ein Ausdruck fiir den Widerstand des 
Ringes mitgeteilt. Vogelpohl. 


J. Rossignol. Probléme touchant des tourbillons cylindriques 
de section finie, C.R. 193, 700—703, 1931, Nr.17. Untersuchung der Gleich- 
_gewichtslagen, die zwei verschieden starke senkrechte Wirbelfaden bei Rotation 
ihrer Verbindungslinie mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine passend 
gewahlte senkrechte Achse einnehmen kénnen. Vogelpohl. 


A. Foch et J. Bariol Sur le mouvement d’un fluide visqueux au 
voisinage d’un disque oscillant autour deson axe..C. R. 193, 835 
—836, 1931, Nr.19. Die Methode zur Bestimmung der Ziahigkeit von Fliissigkeiten 
mittels gedampfter Drehschwingungen einer Kreisscheibe wird in der Weise einer 
Prifung unterzogen, da die Strémung um in Glycerin schwingende Scheiben durch 
suspendierte Teilchen sichtbar gemacht und photographiert wird. FiirReynolds- 
sche Zahlen wr?/y (w = gréite Winkelgeschwindigkeit, ; — Radius der Scheibe, 
v = kinematische Zahigkeit) kleiner als 60, wie sie bei den klassischen Versuchen 
Maxwells fiir Luft vorlagen, bewegt sich die Fliissigkeit wirklich wie ein starrer 
KGrper in jeder Ebene parallel zur Scheibe, wie es die Rechnung fiir die Zahigkeits- 
messung voraussetzt. Der auf diese Weise bestimmte Wert der Zahigkeit ist jedoch 
gréBer als der mit einem Kapillarviskosimeter ermittelte, der Grund hierfiir ist 
wahrscheinlich eine ganz schwache Zentrifugalwirkung durch die Oszillation, die 
auch bei einer Belichtungszeit iiber eine groéfiere Anzahl von Perioden sichtbar 
gemacht werden konnte. Fiir gréfere Re ynoldssche Zahlen als 60 stellen sich 
erst Unregelmafiigkeiten und dann typisch turbulente Strémungen ein. Vogelpohl. 


Constantin Woronetz. Lignes de glissement suruncylindre. C.R.193, 
989—992, 1931, Nr.21. Verf. betrachtet rein geometrisch die Strémung von 
unendlich kleiner, gleichférmiger Dicke, um einen Zylinder, auf dem sich Hinder- 
nisse befinden. Vogelpohl. 


E. Tyler. Vortex Formation behind Obstacles of varions Sec- 
tions. Phil. Mag. (7) 11, 849—890, 1931, Nr. 72. Der Verf. hat friiher die Frequenz 
der Wirbelbildung hinter Profilen untersucht, die sich unter kleinen Anstellwinkeln 
in Luft befanden. In der vorliegenden Arbeit wird die Wirkung der Vergréfierung 
des Anstellwinkels festgestellt. Die Ergebnisse zeigen, dai bei konstanter Str6mungs- 
geschwindigkeit die Frequenz der Wirbelentstehung mit kleiner werdendem 
Anstellwinkel zunimmt. Schnurmann. 


J. Baurand. Surles ondes périodiquesalasurfacedel’eau CR. 
193, 992—994, 1931, Nr. 21. In einem senkrechten Rohr wird eine kleine Wassersaule 
in Schwingungen versetzt, diese erzeugen periodische Wellen auf der Oberflache des 
Wassers in einem Behilter. Fiir die so entstehenden kreisférmmigen Wellen trifft 
in erster Naherung die von Lord Kelvin fiir die Fortpflanzungsgeschwindigkeit 
V geradliniger Wellen abgeleitete Formel mit, Beriicksichtigung von Schwere und 
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Kapillaritat zu V2 = (g4/22%7 + 22A/]o4) .tangh 27h /A (A. =. Kapillaritats- 
konstante = 73dyn/em, ¢ = Dichte, h = Wassertiefe im Behalter), ebenfalls der 
entsprechende Ausdruck fiir die Schwingungsdauer. Die beobachteten kleinen Ab- 
weichungen kénnen auch von der nicht genau sinusférmigen - Gestalt der Wellen 
oder geringfiigigen Stérungen durch die Art der Erzeugung herriihren. Vogelpohl. 


N. W. Akimoff. Uber das Wesen des Nachstromes. Schiffbau 32, 337 
—841, 1931, Nr. 15. 

Auferung von Regierungsbaumeister Fresenius aufdenvor- 
stehenden Artikel von Akimoff. ((ber das Wesen des Nach- 
stromes.) Schiffbau 32, 342—348, 1931, Nr. 15. Vogelpohl. 


Hermann Kraussold. Die Warmeitibertragung bei zahen Flissig- 
keitenin Rohren. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungsheft 
Nr. 351, 20S., 1931. [S. 609.] Jakob. 


Ferdinand Trendelenburg. Zusammenfassender Bericht. Fortschritte der: 
Akustik unter besonderer Beriicksichtigung der Arbeiten 
der angewandten Akustik. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 153—159, 1931, 
Nr. 4. Teil: Raum und Bauakustik. Teil: Schallaufzeichnung, Tonfilm. Ebenda 
S. 189—195, Nr. 5. F. Trendelenburg. 


0. Stierstadt. Uberneuere Methodenund Ergebnisse der Elasti- 
zitats- und Schallgeschwindigkeitsmessungen infesten und 
geschmolzenen Metallen. Metallwirtsch. 11, 18—21, 1931, Nr.2. Der 
vorliegende Aufsatz bringt gegeniiber dem im Vorjahre erschienenen: Methoden und 
Ergebnisse der neueren elektroakustischen Schallgeschwindigkeitsmessung, Schall- 
technik 4, 21—29, 1931, Nr. 2, nichts Neues. Er stellt somit lediglich eine Zusammen- 
fassung der Aufsatze von M. Reich und Verf. in der Phys. ZS. 32, 124—130, 1931, 
Nr. 3 und 32, 346—348, 1931, Nr.8 dar. Vgl. diese Ber. 12, 839, 1931. Justi. 


A. Morris Thomas. Photomicrographs of gramophone records. 
Journ. scient. instr. 8, 363, 1931, Nr. 11. 

M. Patry et P. Laffitte. Surlanaissancedel’ondeexplosivedansle 
fulminatede mercure. C. R. 193, 1889—1342, 1931, Nr. 25. H. Ebert. 


D. M. Smith, Vibrations of Revolving Shafts. il. : 2 
Paarae g Shafts. Phil. Mag. (7) 12, 1189, 
R. C. J. Howland: Antwort. Ebenda S.1189—1190. Der Meinungsaustausch 
bezieht sich auf eine Arbeit von Howland iiber das obige Thema (vgl. diese Ber. 
12, 2522, 1931. — Bericht versehentlich unter Colwell S. 2524 abgedruckt). 
Johanne 5 
E. Krahn, Uber Eigenschwingungszahlen freier Piatteqneees 
Dorpat (A) 21, Nr. 3, 12S., 1931. Die von Courant angegebene Methode, bei der 
die Higenwerte unabhangig von der Kenntnis der Eigenfunktionen bei Membran- 
schwingungen aus einem Maximum-Minimumproblem bestimmt werden, wird vom 
Verf. in analoger Weise fiir die frei schwingende Platte angewandt. ” AuBerdem 
‘wird die asymptotische Verteilung der Eigenwerte behandelt und als identisch mit 
der der eingespannten Platte befunden. -. Johannes Kluge 


Werner Bretzke. Resonanzschwingungen von Gebiud - 
technik 4, 96—99, 1981, Nr. 6. aan ae 


F. R, Scherrer. Die Wurfbewegung imleeren Raum i 
; , synthetisch 
behandelt. Vierteljschr. d. naturf, Ges. Ziirich 76, 61—101, 1931, Nr. 1/2. Die 


= 
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zahlreichen Beziehungen, die im leeren Raum zwischen den unter den_ ver- 
_ schiedensten Bedingungen entstehenden Wurfparabeln vorhanden sind, insbesondere 
diejenigen, welche 1865 G, Sidler analytisch entwickelt hatte, werden hier mit 
den Hilfsmittem der projektivischen Geometrie abgeleitet. Es handelt sich dabei: 
a) um die Bewegung von Geschossen mit demselben Abgangswinkel, aber ver- 
schiedener Anfangsgeschwindigkeit; b) um die Bewegung von Geschossen mit der 
gleichen Anfangsgeschwindigkeit, aber verschiedener Abgangsrichtung; c) um den 
Ort der Treffpunkte, wo zwischen den Flugzeiten bei Steilbahn und Flachbahn mit 
gleicher Anfangsgeschwindigkeit eine vorgeschriebene Beziehung besteht; d) um 
die Ortskurve von Treffpunkten mit gegebenem Unterschied entweder der Abgangs- 
richtungen oder der Auftreffrichtungen; e) um die Ortskurve von Treffpunkten, 
wo zwischen dem Winkel der Abgangsrichtungen und dem Winkel der Auttreff- 
richtungen eine vorgeschriebene Beziehung besteht. Die Arbeit von F. R. Scherrer 
geht weiter, als die schon vor dem Kriege veréffentlichte Arbeit von F. K iil p, der 
einige dieser Probleme ebenfalls mittels neuerer Geometrie behandelt hat [Archiv 
.d. Math, u. Phys. 23, 244 f., 1914]. C. Cranz. 


Depreux. Sur la résistance de l’air a l’arriére des projectiles. 
C. R. 193, 489—440, 1931, Nr.11. Die beiden von M. Gabeand (C. R. 193, 1630, 
1931) nachgewiesenen Eigentiimlichkeiten im Gang des durch die Erscheinungen 
hinter dem Geschofi bedingten Teiles des Luftwiderstandes, Diskontinuitat fiir den 
Wert der Geschoigeschwindigkeit V, der gleich der Schallgeschwindigkeit Ay ist, und 
Spitze fiir V = 2A», werden auf dasselbe physikalische Phaéinomen zuriickgefiihrt, 
namlich fiir die bei Ablésung von Wirbeln gegebenen Bedingungen.  Einerseits 
kann die Rotation sich bei V > A) nicht fortpflanzen, andererseits kann die Ge- 
schwindigkeit der in Rotation befindlichen Luftteilchen Ap nicht tiberschreiten; ohne 
eine Diskontinuitét zu erzeugen. Bollé. 


Kourensky. Sur 1l’équation fondamentale de la balistique 
extérieure. C. R. 193, 571—572, 1931, Nr.15. Ist x’ die Horizontal-, 2 die 
Vertikalkomponente der Flugbahngeschwindigkeit, so laBt sich die Grundgleichung 
des Hauptproblems der duferen Ballistik mit x’ = y und 2’/x’ = tg w = F die Form 
geben: 

df g dy 


itr c.f(y.yit+F) ¥’ 
mari = ¢.) (v).— c.f (y.¥i-+ F?) den Luftwiderstand angibt. Fiir das sehr all- 


gemeine Gesetz: f(v) = a_,3 vit a+ a10+ a0? + ---+an_1 -y"—1 erhalt 
man mit: 
= eS c € Ay 1] 
23. iE = fy “V0 PY =f F=f BVT P = fy. 
g g g g 
d 
Go = fotty t+ hy they? +--+ Ins Ye 
Fiir a_, = 0, sind do, d1,---@, —1 leicht nach der Methode der kleinsten Quadrate 


zu berechnen. Insbesondere reduziert sich fir f (v) = a + a:0-+ a2 0? die 
Gleichung auf: dy/dF = fiytfoy+fsy%, die sich nach P. Appell [Journ. 
de Liouville (4) 5, 370, 1889] auf die kanonische Form d Y/d X = Y° + J (X) mit der 
absoluten. Invarianten J (X) bringen la®t. Die drei aktuellen Methoden zur Losung 
des Hauptproblems: 1. Methode von Gaore, 2. Dufrénois et Rousier, 3. 
Methode M.G.N. (Dufrénois, Risser et Rousier, Les méthodes actuelles 
de la balistique extérieure, Paris 1921) entsprechen der letzten Gleichung, da alle 
einen Spezialfall der letzten Gleichung fiir 7 (v) voraussetzen. Bollé. 
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Paul Kirkpatrick. Ruling verniersand scalesonalathe. Journ. scient. 
instr. 8, 330—331, 1931, Nr.10. Es wird eine Einrichtung vorgeschlagen, die es 
gestattet, an einer Drehbank ohne Leitspindel Nonien und kurze Linearskalen zu 
teilen. W. Keil. 


A. Rosenblatt. Sur la stabilité des mouvements laminaires des 
liquides visqueux incompressibles. Lincei Rend. (6) 14, 93—99, 
1931, Nr. 3/4. Bei der Untersuchung der Strémungsprobleme beschrinkt man sich 
immer auf lineare Gleichungen, welche yp als eine unendliche Reihe darstellen. Es 
ist klar, dafs dadurch die exakte Beantwortung der Stabilitatsfragen nicht moglich ist. 
In dieser Arbeit wird der Versuch gemacht, die Stérung eines anfanglichen Ruhe- 
zustandes, welche sich im Unendlichen der Null nahert, zu behandeln. Dieser Fall 
la®t sich ohne iibergroBe Schwierigkeiten exakt behandeln. Man gewinnt eine 
unendliche Reihe charakteristischer Gleichungen und eine Grenzgleichung, welche 
eine groBe Rolle spielt. Es werden auch die periodischen Stérungen behandelt. 
Gemant. 


3. Warme 


Walter Konig. Zur Geschichte der Entdeckung des kritischen 
Zustandes. Ann. d. Phys. (5) 11, 985—986, 1931, Nr.8. Verf. weist darauf. hin, 
daB Georg GottliebSchmidtim Jahre 1823 in einer Arbeit iiber die Dampf- 
maschine (Gilberts Ann. 75, 343—354, 1823) die folgende Bemerkung macht: ,,Es 
lasset sich eine Temperatur denken (wenngleich nicht mit Bestimmtheit nachweisen), 
wobei die Dichte der Dampfe der Dichte des Wassers gleich kommen k6nnte. Sollte 
bei einer solchen Dampfbildung noch Warme latent werden?“ Hiermit ist, wie Verf. 
meint, der Gedanke des kritischen Zustandes zum ersten Mal ausgesprochen worden. 
Der experimentelle Nachweis des kritischen Zustandes wurde 1822 und 1823 von 
Cagniard dela Tour veroffentlicht. Schmidt hat diese Versuche gekannt, 
aber eine Verbindung seines Gedankens mit ihnen nach dem Verf. nicht gesucht 
und nicht gefunden. W. Meissner. 


Max Jakob. Steam researchin Europe andin America. Lecture IV. 
Engineering 132, 744—746, 1931, Nr.3439. Die vorliegende Fortsetzung 
einer Vorlesungsreihe befaft sich mit der Zahigkeit und Wiarmeleitfahigkeit von 
Wasser und Wasserdampf und mit der Strahlung des Wasserdampfes. Aus den 
von Speyerer gemessenen Zihigkeitszahlen des Dampfes und der von 
Moser bestimmten Wirmeleitzahl bei 46 und 100°C und niedrigem Druck 
hat der Verf. Warmeleitzahlen des iiberhitzten Dampfes fiir Drucke bis 10 Atm. und 
Temperaturen bis 400°C berechnet. Ferner wird ein von ihm gemeinsam mit 
W. Fritz entworfener Apparat zur Bestimmung der Zihigkeit des Dampfes im ~ 
Gebiet bis 100 Atm. beschrieben. Die noch unverdéffentlichte Versuchseinrichtung 
von E. Schmidt zur Messung der Gesamtstrahlung von iiberhitztem Dampf und 
einige Ergebnisse dieser Messungen an 1 bis 6em dicken Schichten strémenden 
Dampfes bei Temperaturen bis 900°C werden mitgeteilt. Die gemessenen 
Strahlungszahlen stimmen mit den nach Schack berechneten gut tiberein, falls 
man in dessen Naherungsformel die im Jahr 1894 von Paschen ermittelten 
Maximalwerte der Absorptionsexponenten der drei Absorptionsbanden einsetzt, 
wiahrend die spateren Messungen dieser Maximalwerte keine befriedigende Uber-. 
einstimmung ergeben. Der Verf. schlieft daraus, da. die alten Paschenschen 
Werte immer noch die besten.seien, die existieren. Max Jakob. 


Chas. E, Foster. Temperature measurement. Some Comments on Mr. 
Hoggs Adresse, to the Liverpool Centre, J. E.E. Electrician 108, 10—11, 1932, 


Nr. 2796. : H. Ebert. 
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Johannes H. Bruun and Sylvester T. Schiektanz. Laboratory rectifying 
stills of glass. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 851—882, 1981, Nr. 5 (R.P. 379). 
Um eine Mischung, die aus mehreren Komponenten besteht, wie Petroleum durch 
fraktionierte Destillation so schnell und so vollstandig als méglich trennen zu k6nnen, 
bedarf man gut durchgearbeiteter Anordnungen. Die Verff. geben zuniachst eine 
Zusammenstellung der experimentellen Bedingungen, die erfiillt sein miissen, um 
dieses Ziel zu verwirklichen. Hieran schliefSt sich eine sehr eingehende und mit 
vielen Konstruktionszeichnungen versehene Beschreibung der Apparatur, die in den 
letzten vier Jahren im Bureau of Standards entwickelt worden ist. Die Apparatur 
ist volistandig aus Glas hergestellt und geeignet zur Destillation fiir alle Drucke 
von Atmospharendruck bis herab zu einem Drucke von 50mm. Die Destillier- 
saulen enthalten 30 bis 60 Dephlegmatoren. Der adiabatische Zustand der Sdule 
wird dadurch aufrechterhalten, da sie von einem Mantel mit einer Reihe vonein- 
ander unabhangiger Heizvorrichtungen umgeben ist. Es sind Vorrichtungen zur 
Einstellung und Aufrechterhaltung eines bestimmten RiickfluBverhiltnisses am 
oberen Ende jeder Saule getroffen. Zur Feststellung des genauen Wertes des 
wahren Siedepunktes der Destillate ist ein Apparat zur kontinuierlichen Be- 
stimmung des Siedepunktes in die Apparatur eingebaut. Zum Schlu® wird tiber die 
Arbeitsmethoden und den Wirkungsgrad betr. die Trennung von Gemischen 
berichtet. v. Steinwehr. 


Marcel Chopin. Nouvelle méthode de mesure de latempérature 
desgaz: Applicationaladéterminationdeleurchaleurspéci- 
fique aux températures élevées. Ann. de phys. (10) 16, 101—149, 
1931, September. Verf. mifit die absolute Temperatur eines Gasstromes, indem er 
' die thermische Ausdehnung des Gases beim Durchfluf durch eine im Rohr an- 
gebrachte geheizte Blende bestimmt. Hierzu vergleicht er die Druckaénderungen 
p, und po, die entstehen, wenn das Gas durch zwei solche Verengerungen strémt, 
deren eine auf der Temperatur 7, gehalten wird, wahrend die andere ungefahr die 
gewiinschte Temperatur 7, besitzt. Wenn man von der eigenen thermischen Aus- 
dehnung der Diisen absieht, so verhalt sich, 4hnlich wie beim Gasthermometer, 2/1 
wie T./T,. Nach diesem Verfahren bestimmt nun Verf. die mittleren spezifischen 
Warmen von N, und CO, in einem Temperaturbereich von 300 und 1000°. Dazu 
benutzt er ein Kalorimeter konstanten Durchflusses mit elektrischer Heizung. Die 
_ Genauigkeit der Messung wird auf + 1% abgeschitzt. Die gemessenen mittleren 
spezifischen Warmen konstanten Druckes werden durch folgende Formeln inter- 
poliert: C,, = 6,82-+ 0,00058¢ fiir N, = 28 und C, = 8,9+ 0,62 (t/100)",°° fiir 
CO, = 44. Dieses Ergebnis stimmt befriedigend mit den theoretischen und 
experimentellen Ergebnissen von Nernst und Woh! therein. Justi. 


F. M. Jaeger. Uber die Temperaturabhangigkeit der spezifi- 
schen Warme bei den Elementen der achten Gruppe des 
periodischen Systems. ZS. f. anorg. Chem. 203, 97—108, 1931, Nr. 1/2. 
Zusammenfassung friiherer, eigener Messungen. Platin : 0—16509: Cc, = 0,031 62 
46,1725 10-6. £-+ 2,3325 .10-19. #2; keine Allotropie; C, und C, weit grofer als 
8R. Osmium: c, = 0.030986 -+ 4,721 .10-*.t; sonst wie Pt. Iridium : 
Cy = 0,030 725 + 7.4004. 10~*.¢; sonst wie Pt. Ruthenium: 4 enantiomorphe 
Formen; Umwandlungspunkte 1035, 1200, 1500°C. Dem Eisen ahnlich, nur dai die 
“Umwandlungspunkte héher liegen und die Umwandlungswarmen kleiner sind 
(a => 0,69 cal/g). Rhodium: Eine allotrope Umwandlung bei etwa 1200°C. 
Der Zustand bei tieferen Temperaturen hingt von der Abkithlungsgeschwindigkeit 
ab. (Dynamische Allotropie.) Palladium: ¢, = 0,053 769 + 2.71005.10°.t 
— 0,793 216 . 10-8. #, Maximum kurz vor dem Schmelzpunkt, mit starkem Ansteigen 
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zum Maximum; Allotropie nicht sicher nachzuweisen. — Fiir Eisen Cobalt, Nickel 
werden die Literaturwerte zusammengefaft. Die drei Tripletts (Fe, Co, Ni 
— Rh, Pd, Ru — Os, Ir, Pt) sind kalorimetrisch deutlich verschieden: das erste zeigt 
ausgepragte Allotropie, das dritte nicht, das zweite bildet den Ubergang, das Ru ist 
dem Fe am 4hnlichsten, bei Rh ist dynamische Allotropie sicher, beim Pd méglicher- 


weise vorhanden. — Der Wert von 3 RF fiir C, tritt stets bei so tiefen Temperaturen 
ein, da$S von Elektronenemission noch nicht die Rede ist. Vielleicht existiert bei 
héheren Temperaturen gar kein Grenzwert. W. A. Roth, 


Hermann Holamann. Untersuchungen tiber den Verlauf der Atom- 
wairmenvonRuthenium,RhodiumundPalladiumsowiederAus- 
dehnungskoeffizienten von Rhodium und Palladium bei h6é- 
herenTemperaturen. Siebert-Festschrift 1931, S.149—172. Mit dem von Mag- 
nus beschriebenen grofen Kupferkalorimeter wurden die spezifischen Warmen von 
Ru, Rh und Palladium in dem Temperaturbereich zwischen 300 und 900° C gemessen. 
Die Atomwarmen C,, liefien sich durch folgende linearen Gleichungen wiedergeben: 
Ru: C, = 5,8415 + 0,001 9242.7, Rh: C, = 6,2221 + 0,001 883 4.¢, Pd: C, = 6,2313 
+ 0,001 6915.#. Um die theoretisch interessierenden C,-Werte mit Hilfe der 
elastischen Konstanten zu ermitteln, wurden die Ausdehnungskoeffizienten von Rh 
und Pd in ihrer Abhingigkeit von der Temperatur bestimmt. Hierzu diente eine 
bereits beschriebene Quarzapparatur (ZS. f. anorg. Chem. 189, 367, 1930), bei der 
die zu untersuchende Substanz als Stab in ein Quarzgefa eingebaut wird, und die 
Verschiebung eines auf dem Metallstab montierten Quarzstabes. gegen das Gefab 
abgelesen wird. Auf die Messung des Ausdehnungskoeffizienten von Ru wurde aus 
mef®technischen Griinden verzichtet und auch, weil die Kompressibilitat unbekannt 
war. Zur Berechnung der C, diente die thermodynamische Formel C, —C, 
= 9a2VT/K, wobei nach Griineisen V/K konstant gesetzt wurde, da die 
Temperaturabhangigkeit der Kompressibilitat nur ungenau bekannt ist. Die Ergeb- 
nisse bilden eine recht befriedigende Bestaétigung der Theorie von Born und 
Brody, nach der C, bei hohen Temperaturen eine lineare Funktion der Tempe- 
ratur sein soll, die, zum absoluten Nullpunkt extrapoliert, die Ordinatenachse im 
Wert 3 R schneidet. Geringe Abweichungen bei den héchsten Temperaturen werden 
der Ungenauigkeit der Griineisenschen Beziehung zugeschrieben. Ruhemann. 


Clement Albert Naylor and Richard Vernon Wheeler. The Ignition of 
Gases. Part VI. Ignition by a Heated Surface. -Mixtures 
of Methane with Oxygen and Nitrogen, Argon, or Helium. 
Journ. chem. soc, 1931, S.2456—2467, September. Wie friiher (Journ. 
chem, soc. 121, 2079, 1922 und 125, 1869, 1924) wird die Entflammungs- ~ 
temperatur ¢ der Gemische als die niedrigste Temperatur eines erhitzten Quarz- 
gefaifes bestimmt, in welchem nach Einla® des Gemisches Entflammung eintrat. 
Der Einlaf} kann jetzt sehr schnell erfolgen, weshalb einige friihere Resultate eine 
Korrektur erfahren, und wodurch auch eine scharfe Bestimmung des Entflammungs- 
verzugs t moglich ist. Ferner kann das Quarzgefa8 durch einen Dreiweghahn statt. 
mit dem Manometer schnell mit einem evakuierten Ballon verbunden werden. Aus 
der Analyse der darin nach regelmafig ansteigender Erhitzungsdauer aufgefangenen 
Gase konnte so der Gang der Reaktion in der der Entflammung voraufgehenden 
Periode oder auch unterhalb der Entflammungstemperatur festgestellt werden 
Formaldehyd und C Os, die in der Vorperiode gebildeten Zwischenprodukte wirken 
als Beschleuniger der anfangs langsamen flammenlosen Reaktion in CH, Lite 
gemischen (siehe auch Egerton, Nature 120, 694, 1927). Sie setzen auch als 
kleine Beimengungen und besonders H.COH ¢ etwas und 7 stark herab. Wegen 
des auch schon frither (Taffanel und Le Floch, C. R. 157, 469, 1913; Mal- 


a 


3. Warmeténung. 4, Empirische Zustandsgleichung 607 


lard und Le Chatelier, Ann. Mines 4, 280, 1883) beobachteten Einflusses der 
GefaBgroBe wurden zwei Gefii®e von 48 und 440 ccm benutzt. Bei beiden nimmt 
in C H,-Luftgemischen ¢ mit C H.-Gehalt bis zu 6 % etwas ab und steigt dann stark 
an, wahrend rt den umgekehrten Gang zeigt (440 ccm :5,4 % CHa t= 63 20G, 
t = 18,5 sec, 14 % C Hu, t = 6499C, c= 10,2sec). Ar setzt t und z herab, He herauf, 
wenn N> durch diese Gase ersetzt wird, was der verschiedenen Warmekapazitit und 
Leitung entspricht. Bei reinen C H,-O,-Gemischen liegt der kleinste Wert von t bei 
570°C und dem vollstindiger Verbrennung entsprechenden Gemisch. Bei Ver- 
diinnung mit Ar steigt t weniger als mit He. Im Gegensatz zu der langsamen und 
flammenlosen Kettenreaktion in reinen C H,-O.-Gemischen [F ort and Hinshel- 
wood, Proc. Roy. Soc. (A) 129, 284, 1930] hangt in den mit Ar oder He verdiinnten 
Gemischen die Reaktionsgeschwindigkeit wesentlich von der O.- statt der C H,-Kon- 
zentration ab. Kleine Beimengungen von Jod, Athyljodid, Athylbromid, C Cl, und 
Spuren von Bleitetraathyl setzen in C H,-Luftgemischen t herauf, letzteres auch 
erheblich z, Unterhalb der Entflammungstemperatur bei 624°C und 5,8% CH, 
ergibt Zusatz von 0,14 % Athyljodid eine auf die Halfte, von Spuren von Bleitetra- 
athyl eine auf 1/2) reduzierte Geschwindigkeit der hier bis zu 5 Minuten verfolgten 
Reaktion. Bollé. 


Oliver Coligny De Champfleur Ellis and Richard Vernon Wheeler. ,,After Bur- 
ning“ during Gaseous Explosions. Its Ability to cause Igni- 
tion. Journ. chem. soc. 1931, S.2467—2472, September. Im Gegensatz zu der 
sonst als ,,Nachbrennen“* bezeichneten Vollendung der explosiven Reaktion nach der 
Ankunft der Flammenfront an der Gefafiwandung bei dem dann beginnenden Abfall 
von Temperatur und Druck besteht die hier untersuchte Erscheinung des ,,Nach- 
brennens“ in einer Gleichgewichtsstérung der in der Nahe der Ziindstelle ruhenden 
-hei®esten Gase. Sie ist mit dem Anstieg des Druckes auf den Héchstwert verbunden 
-und breitet sich vom Zentrum einer mit der explosiven Mischung erfiillten Kugel 
aus, bevor noch die Flammenfront die Kugelwandung erreicht hat (Journ. chem. soc. 
1927, S.30). Eine Momentaufnahme 4/1999 Sec nach Ziindung eines bei 13°C mit 
H, O gesattigten Gemisches von 20,2 % CO mit Luft in der Mitte einer Glaskugel 
von 9cm Durchmesser zeigt diese ,,Nachbrennergase“ mit stark aktinischer Flamme 
von der kellen, noch von der Kugelwand entfernten Flammenfront umschlossen 
und durch einen dunklen Raum von ihr getrennt. Diese ,,Nachbrennergase“ breiten 
sich auch von einer nahe der Wand statt im Zentrum gelegenen Ziindstelle aus und 
vermégen andere Gasgemische zu ziinden. Dies wird in Versuchen gezeigt, bei 
denen sich hinter der Abflachung einer Kugel von 12,1 cm Durchmesser ein Glas- 
zylinder von etwa 10cm Durchmesser und 62cm Lange befindet. In der Mitte der 
Abflachung befindet sich eine feine, zunachst durch ein Deckglas verschlossene 
Offnung, dicht vor dieser in der Kugel die Ziindfunkenstrecke. Bei der Explosion 
des in der Kugel befindlichen, bei 19,8°C mit H,O ges&ttigten: Gemisches von 
20 % CO mit Luft wird das Deckglas durchschlagen, und der Strahl der ,,Nach- 
brennergase* dringt 30 bis 32cm in die aus 9,5% CH, mit Luft bestehende 
‘Mischung im Zylinder ein und ziindet diese an seiner Spitze mit erheblicher Ver- 
zégerung, wie die zeitliche Analyse der Erscheinung auf rotierendem Film zeigt. 
Bei Vertauschung der Gemische in den Gefafien tritt die Ztindung im C O-Luft- 
-gemisch des Zylinders fast ohne Verzug an der Seite des Strahls ein. Bollé. 


E. R. Smith, The determination of the coefficient of cubical 
expansion of solid benzoic acid by means ofa gas-filled 
dilatometer. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 9083—905, 1931 (RP. 382). Die zu 
‘untersuchende Probe befindet sich in einer abgeschlossenen Flasche, deren 
iibriger freier Raum mit trockener Luft gefiillt ist. Dehnt sich die Probe bei Er- 
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wirmung aus, so wird die Luft komprimiert. Die Druckzunahme wird gemessen 
und daraus der Ausdehnungskoeffizient der Probe berechnet. Auf diese Weise 
wurde der Ausdehnungskoeffizient der Benzoesaure 1/V).d V/dt zwischen 15 und 
30° gleich 0,000 52 gefunden. Scheel. 
D. S. Kothari und R. C. Majumdar. Die Opazitat eines entarteten 
Gases. S-A. Astr. Nachr. 244, 65—78, 1931, Nr.5837. Weiterfiihruog einer 
friiheren Untersuchung von R.C.Majumdar iiber die Bestimmung des Opazitats- 
koeffizienten nach der halbklassischen Methode von Kramers mit einer ein-_ 
gehenden Untersuchung der diskret-kontinuierlichen und kontinuierlich-kontinuier- 
lichen Uberginge. Sauter. 


W. Leitgebel. Uber das Sieden einiger Metalle und Legierungen 
bei Atmosphdrendruck. ZS. f. anorg. Chem. 202, 305—3824, 1931, Nr. 3/4. 
Zunichst wird eine den Zeitraum der letzten 60 Jahre umfassende Zusammen- 
stellung der Siedepunktmessungen einiger Metalle gegeben. Sodann wird eine 
dynamische Methode zur Ermittlung der Siedepunkte von Metallen unter Atmo- 
spharendruck unter Benutzung eines Hochfrequenzofens fiir die Erzeugung hoher 
Temperaturen beschrieben,.und die damit gewonnenen folgenden Werte werden 
mitgeteilt: Cadmium 767 + 2°C, Zink 907 + 2°C, Magnesium 1097 + 3°C, Thallium 
1457 + 10°C, Wismut 1560 + 5°C, Antimon 1635 + 8°C, Blei 1740 . 10°C. Zur Be- 
statigung der Ergebnisse lief sich die Theorie, nach der die logarithmische Dampi- 
durekkurve in Abhangigkeit von der reziproken absoluten Temperatur dem Grenz- — 
wert 4,6 zustrebt, verwerten. Weiter wurden die Siedekurven der folgenden 
Elementenpaare ermittelt: Al—Mg, Al—Zn, Bi—Pb, Bi—Sb, Cd—Pb, Cd—Mg, Cd—Zn, 
Cu—Zn, Mg—Pb, Mg—Sb (zum Teil), Mg—Zn, Pb—Sb (Pb—T1l), Pb—Zn und 
Sb—Zn. Bei den Systemen Bi—Sb und Pb—Sb wurde ein Maximum in der Siede- 
kurve gefunden. Es wurde festgestellt, da die Siedepunktserh6hung um so groéfer 
war, je kleiner das Atomgewicht des gelésten Metalls war. Schliefilich wurde noch 
fiir das Dreistoffsystem Cd—Pb—Zn die Siedeflache bei Atmospharendruck er- 
mittelt. Es ergab sich, dafi der Siedepunkt des Cd bei gleichzeitigem Zusatz von 
Pb und Zn in beliebigem Mischungsverhiltnis dieser beiden Metalle bis zu 70 % 
Pb-Zusatz in ahnlich starkem Mafse erhéht wird, wie dies in den bindren Systemen 
Cd—Pb und Cd—Zn der Fall ist. Hieraus folgt, daB die Siedeflaiche des Dreistoff- 
systems vom Siedepunkte des Cd an bis zu den Siedepunkten des Systems Pb—Zn 
’ und der 70 %-Pb-Linie nahezu gleichmaf@ig ansteigt. v. Steinwehr. 
E. Rink. Sur une transformation allotropique du baryum a 
1’état solide. C. R, 193, 1828—1330, 1981, Nr. 25. 

Franz Sauerwald, unter Mitarbeit von Werner Hummitzsch. Die bisherigen 
Ergebnisse der Untersuchung der Gleichgewichtssysteme 
beider Stahlerzeugung. Arch. f. Eisenhiittenw. 5, 355—366, 1932, Nr. 7. 
Rudolf Vogel und Willi Tonn. Das Zustandsschaubild Eisen-Zirkon 


Arch, f. Kisenhitittenw. 5, 887—389, 1932, Nr. 7. H. Ebert. 


G. Tammann und H. J. Rocha. Uber die Legierungen des Palladiums 
mit Platin und mit Rhodium. Siebert-Festschrift 1931, S.309—320. Die 
Kugeldruckharte der Pd—Pt-Legierungen hiangt von der Vorbehandlung ab. Es 
scheint sich zwischen 1400 und -700° eine Umwandlung zu vollziehen, die in den 
Legierungen mit 10 bis 40 und mit 60 bis 90 Atom-% Pd die Harte steigert. Die 
Léslichkeit von Wasserstoff in von 1300° abgeschreckten Legierungen ist bis 
40 Atom-% nicht groSer als im reinen Pt und steigt dann in einer gekriimmten Kurve 
an. In bei 600° gegliihten Legierungen beginnt die Léslichkeit mit einem ziemlich 
scharfen Knick bei 74 bis 76 Atom-% Pd anzusteigen. Gegen Au Cl;-Lésung be- 
steht eine Einwirkungsgrenze bei etwa 75 Atom-% Pd, gegen alkoholische Jod- 


- . 
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lésung bei etwa 50 Atom-% Pd. Bei 12000 abgeschreckte Pd—Rh-Legierungen 
bilden eine liickenlose Mischkristallreihe. Die Harte verlauft in einer stetigen 
Kurve mit einem Maximum bei etwa 50 bis 60 Atom-% Rh. Die Léslichkeit von 
Wasserstoff steigt erst oberhalb 70% Pd um 10% und ist bei 90 % Pd grower als 
in reinem Pd. Werden die Legierungen bei 700° 10 Stunden gegliiht, so ist schon 
bei 60 und 70 % Pd eine erhebliche Léslichkeit vorhanden, Die Einwirkungsgrenzen 
von Salpetersdiure und Jodlésung liegen zwischen 20 und 30 % Pd. v, Géler. 


Leopold Schmid und Ludwig Haschek. Kryoskopische Molekular- 
gewichtsbestimmungen an Zuckern und Inulin in fltiissigem 
Ammoniak. Wiener Anz. 1931, S. 259, Nr.25. Aus den Versuchen der Verff. 
mit Lavulose, Saccharose, Raffinose und zwei Inulinpraparaten in fliissigem Ammo- 
niak folgt fiir die kryoskopische Konstante des Ammoniaks 13,2. H., Ebert. 


Eijiro Ogawa. Vapour Pressure, Surface Tension and Density 
of Osmium Tetroxide. Bull. Chem. Soc. Japan 6, 302—317, 1931, Nr. 11. Nach 
einer kurzen Erérterung iiber die Haupt- und Nebenvalenzen des Osmium werden in 
den folgenden Abschnitten Versuchsapparaturen und die damit gewonnenen Ergeb- 
nisse mitgeteilt. Bei Messung des Dampfdruckes von Osmiumtetraoxyd wurde eine 
dynamische Methode (nach Smith und Mories 1920) verwendet. Fiir den Schmelz- 
punkt wird 40,7°, fiir den Siedepunkt 131,29 C gefunden. Da die Kurve zwischen diesen 
Temperaturen einen Knick hat, wird eine Umwandlung bei 72°C angenommen, 
_demgemafs zwei Dampfdruckgleichungen aufgestellt werden: logpmmnu 


g 

= — 2167,22/T + 8.31658 (unterhalb 72°C) und log p = —1977,39/T + 7,777 04 
(oberhalb 72°C). Der ganze Bereich kénnte erfaft werden durch die Gleichung: 
log p = — 2592,66/T + 1,75 log T — 0,006 266 2 T + 7,26716. Die Oberflachenspan- 


“nung (y) ist nach der Steighdhenmethode gemessen; zwischen y°'s und t besteht 
ein linearer Zusammenhang, aber wiederum oberhalb und unterhalb 75°C ge- 
sondert. Es zeigt sich, da8 Osmiumtetraoxyd in fliissigem Zustand unterhalb 70°C 
-assoziiert und oberhalb 75° eine normale Fliissigkeit ist, deren kritische Temperatur 
bei 405° C liegt. H. Ebert. 


-E. Kordes. Beitrag zur Thermodynamik der konzenitrierten 
Lésungen. I. Mitteilung. Eutektische Systeme. ZS. f. phys. Chem. (A) 
158, 1—34, 1931, Nr. 1/2. H. Ebert. 
A. Milanowski und W. Danilow. Uber relative Warmeleitungsbestim- 
mungen von Warmeisolatoren. Ukr. Phys. Abh. 2, 31—35, 1931, Nr. 3. 
(Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) Vergleichsversuche an zwei hinter- 
einandergeschalteten Versuchsplatten (Baumaterialien). Max Jakob. 


Hermann Kraussold. Die Warmeiibertragung bei zaihen Flissig- 
keiten in Rohren. Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. (B) 2, Forschungs- 
heft Nr. 351, 20S., 1931. Mit einem Doppelrohr als Warmeaustauscher wurden 
Versuche tiber den Warmeiibergang an Ole durchgefiihrt. Das 61 strémte im Innen- 
rohr von unten nach oben, die Kiihlfliissigkeit aufSen in der gleichen Richtung. Rohr- 
durchmesser, Geschwindigkeit und Temperatur von Flissigkeit und Rohrwand 
wurden variiert. Bei der Messung der umlaufenden Olmengen mit Diisen ergab 
sich, da8 die Durchflu®zahl aufer von der Reynoldsschen Zahl auch von. der 
: Temperatur abhangt, was noch naher untersucht werden mu. Die meisten 
_ Messungen liegen im Bereich laminarer Strémung, die bei Warmeaustauschern fiir 
zahe Fliissigkeiten die Regel bildet. — Im weitesten Rohr von 40 mm Durchmesser 
wurde die Temperaturverteilung tiber den Rohrquerschnitt und lings des Rohres 
mit einer Thermoelementensonde ausgemessen. Es zeigte sich, dafi das Temperatur- 
- feld sich sehr viel langsamer ausbildet als das Geschwindigkeitsfeld; die thermische 
- Anlaufstrecke war ein Vielfaches der Mefistrecke. Bei kleinen Strémungsgeschwin- 
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digkeiten konnten die gemessenen Temperaturfelder durch die Nufelt sche | 
Theorie wiedergegeben werden. Zur Berechnung des Warmeiibergangs an Ole im 
turbulenten Bereich wird die Formel fiir Wasser nach Merkel oder die allge- 
meinere von Prandtl vorgeschlagen; Umrechnungsfaktoren fir Ole werden an- 
gegeben. Burbachs Formel erwies sich als nicht verwendbar, da die Voraus- 
setzungen, auf denen sie beruht, im vorliegenden Fall nicht erfiillt sind. Versuchs- 
ergebnisse von Heinrich und Stickle, von Morris und Whitman, 
sowie von Dittus werden diskutiert. Wie die zweitgenannten Beobachter fand 
auch der Verf. wesentlich héhere Warmeiibergangszahlen beim Warmetbergang 
von heifer Wand an kalte Fliissigkeit, als von heifer Fliissigkeit an kalte Wand. 
Diese Erscheinung wird an Hand der Temperaturfelder erklart. Max Jakob. 


C. G. Suits and M.E. Dunlap. Determination of the Moisture Content 
of Woodby Electrical Means. Gen. Electr. Rev. 34, 706—713, 1931, Nr. 12. 
Fiir die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes von Holzarten ist eine elektrische 
Apparatur beschrieben, durch die die Anderung des elektrischen Widerstandes 
erkannt werden kann. Als Indikator dient eine einfache, zu einem Kondensator 
parallel geschaltete Neonroéhre. H. Ebert 
A. Lottermoser und Henry Thiele. Studien tiber Quellung. IV. Uber 
die Aufnahme von Salzsaure durch Hautbléffe und die damit 
verbundene Quellung. Kolloid-ZS. 57, 3483—353, 1931, Nr.3. [S.621.] 

H, Ebert. 
A.Grunwald. Temperaturmessungund-regelunginder Harterei. 
Feinmech. u, Priéiz. 39, 151—156, 179—183, 1931, Nr.7 u. 8. Als Mittler der Tempe- 
raturregelung dienen optische Pyrometer (Ardometer), Thermoelemente und Wider- 
standsthermometer. Der Regler in Verbindung mit Relais betatigt die Beschickung 
des elektrischen Heizstromes, die Zufuhr der Heizgase und -éle oder den Auslafi 
der Abgase. Eine Programmregelung’ nach einer Temperatur-Zeitkurve wird be- 
schrieben. -H. Ebert. 


Minoru Nakamoto und Kozo Kawai. Untersuchungen tiber feuerfeste 
Stoffe. IV. u. V. Higenschaften von Mullex (Mullit-Stein). 
Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 34, 470 B—471 B, 1931, Nr. 12. H. Ebert. 


Francis I. du Pont. The advantages of lessening radiation in the 
cylinders of internal combustion engines. Proc. Amer. Phil. Soc. 
70, 345—352, 1931, Nr.4. Der Verf. gibt einen historischen Uberblick tiber die 
Erforschung des Klopfvorgangs bei Verbrennungsmaschinen. Kettering, 
Midgley und Boyd stellten fest, da8 das Klopfen nicht nur mit einer Ver- 
schlechterung des thermodynamischen Wirkungsgrades, sondern auch mit einer 
intensiven ultravioletten Strahlung verbunden ist, die sie durch ein Quarzfenster 
beobachteten. Sie fiihrten als Gegenmittel zunachst Jod zu, mit der primitiven 
Absicht, durch die roten Joddémpfe die ultraviolette Strahlung zu beki&mpfen, 
spater Anilinfarben. In der Tat wirkte Jod bereits recht giinstig. Als noch besser 
erwiesen sich Zinn, Selen, Tellur und als am besten schlieSlich Tetraathylblei. Die 
erstaunliche Wirkung der letztgenannten metallischen Stoffe wird durch kataly- 
tische Kettenreaktion erklirt, der mechanische und thermodynamische Zusammen- 
hang zwischen der ultravioletten Strahlung und dem Klopfvorgang durch Akti-— 
vierung der O:-, Hs- und C.-Atome in ihren Molekiilen und die damit verbundene 
'schnellere chemische Reaktion, die zu sekundaren Ziindungen fihrt. Ferner ist 
.von kinematographischen Aufnahmen der Flamme durch Boyd und spektrogra- 
phischen Messungen durch Clark die Rede. Endlich wird iiber die gefahrlose 


Fabrikation von Tetraathylblei in einer nach aufen vollig abgeschlossenen Appa- 
ratur berichtet. Max Jakob 
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Arnold Sommerfeld. Atombau und § pektrallinien. 5. Auflage, I. Band. 


Mit 151 Abbildungen. VIII u. 7835S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn 
Akt.-Ges., 1931. [S.591.] Scheel, 


R. Whiddington and J. E. Roberts. Electron Exchange Phenomena in 
the Excited Atom. Nature 128, 966, 1931, Nr. 3240. H.S.W.Massey und 
C.B.0.Mobhr haben kiirzlich eine Berechnung der Anregungswahrscheinlichkeiten 
im Heliumatom gegeben, z. B. fiir 200 Volt-Elektronen die Wahrscheinlichkeiten 
der Uberginge 1S—2S, 1S—2P, 1S—8P,1S—83D. Verff. haben in Proc. 
Leeds Phil. and Lit. Soc., Marz 1931 und Phil. Mag., November 1931, iiber_ ent- 
sprechende Versuche berichtet, sie finden hier ungefahr dieselben relativen Wahr- 
scheinlichkeiten fiir die P S—21P- und 118 —31P-Uberginge, dagegen konnten 
sie keine Uberginge 18—2S beobachten. Nach den Zahlen von Massey und 
Mohr hiatten sie diese Ubergiinge mit Sicherheit beobachtet. Jones und Whid- 
dington fanden in H, ein merkbares Maximum des beobachteten Energie- 
verlustes bei etwa 9,0 Volt, wenn die anregenden Elektronen etwa 16 Volt Ge- 
schwindigkeit hatten, und sie meinten, daf’ dieser Verlust zu der Emission des 
optischen kontinuierlichen Spektrums gehoért. Diese Annahme wird durch die 
Arbeit von Massey und Mohr bestarkt, weil der Verlust in H, wahrscheinlich 
eine Triplettanregung ist, wo das kontinuierliche Spektrum durch Uberginge zu 
einem hypothetischen 13S-Zustand entsteht. Holtsmark, 


Manne Siegbahn and Martin Sédermann. Absolute Values of X-Ray 
Wave-lengths andthe Fundamental Atomic Constants. Nature 
129, 21—22, 1932, Nr. 3244. [S.664.] Burmester. 


Sir Arthur Eddington. On the Mass of the Proton. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 134, 524—532, 1931, Nr. 824. In seiner friiheren Theorie der kosmischen Kon- 
stante hat Verf. fiir ein Elektron mit Momentvektor in der Richtung s die Wellen- 
gleichung (13672, )'0 0,+ 1)w = 0 abgeleitet. Hier sind d 0, das natiirliche 
Maf} einer Verschiebung nach der affinen Feldtheorie, wahrend d 0? die affine 
Invariante NR,dau daz, ist, der Faktor N ist die Anzahl der Elektronen oder 
Protonen im System. Es wird jetzt begriindet, da diese Gleichung zu einfach ist, 
sie mu®B lauten [10 (iH, 0/d O,)? +136 (@ #, 0/d O,) +1] wy = 0, wo die Faktoren 


10 und 136 die Anzahl der Freiheitsgrade bedeuten, die zu den entsprechenden 


Energien gehéren. Die Masse m eines Teilchens, welches dieser Wellengleichung 
geniigt, ist gegeben durch 10 m? — 136 m-+ 1 = 0, oder in Faktoren (135,9264 m — 1) 


(0,073 569 2m —1) = 0. Die zwei Wurzeln verhalten sich wie 1847,60 zu 1, sie 


entsprechen Massen mit Ladung entgegengerichteten Vorzeichens. Die Masse des 
Elektrons wird durch diese Anderung fast nicht beriihrt, ebensowenig wie die Be- 
rechnung der kosmischen Konstante. J. Holtsmark. 


Mme Iréne Curie. Sur le rayonnement y nucléaire excité dans le 


glucinium et dans le lithium par les rayons a du polonium. 
C. R. 193, 1412—1414, 1981, Nr.26. Mit a-Strahlen aus hochkonzentrierten Po- 
Praparaten werden in Beryllium und Lithium durchdringende y-Strahlen ausgelost, 


‘deren Hirte mit Hilfe der Ionisationsmethode bestimmt wird. Die Strahlung von 


Be erweist sich als homogen und gibt den Wert (u/e)py = 0,013; sie ist also harter 
als die »-Strahlung der radioaktiven Kérper. Wird die Kurve, die fiir radioaktive 
Kérper den Zusammenhang zwischen Wellenlange 4 und u/¢ darstellt, extrapoliert, 


dann ergibt sich 1. = 0,6 bis 0,7 X-E., also ein Wert, der der kosmischen Ultra-y- 


he kommt. Analog ergab sich fiir Li (u/e)py = 0,15, 4 = 20 X-E. 
a ma ped K. W. F. Kohlrausch. 
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F. Joliot,. Sur l1’excitation des rayons y nucléaires du bore par 

les particules a. Energie quantique du rayonnement y du 

polonium. C, R. 193, 1415—1417, 1931, Nr. 26. Die Versuche von Bothe- | 
Becker iiber die Auslésung von Kern-y-Strahlung aus Bor durch Po-a-Strablung © 
werden mit der Ionisationsmethode (Hoffmannsches Elektrometer) wiederholt; 
die Ionisationsstréme waren von der Gréfenordnung 10~*stat.Einh. bei Ver- 
wendung von etwa 100 Millicurie als o-Quelle. Fiir die y-Strahlung von Po selbst 
wird (u/¢)p, = 0,083 bestimmt; daraus wird die Quantenenergie zu 8,9. 108 e-Volt 
abgeleitet. Die in Bor ausgeléste Kern-y-Strahlung hat (u/e)py = 0,02, also die 
Energie 11.10%e-Volt. AnschlieSend eine versuchsweise Erklarung dieser Kern- 
y-Strahlung, nach der (4H = c?4m) durch Aufnahme des a-Teilchens in den 
Borkern die betreffende Strahlungsenergie frei wird; man erhalt die richtige 
GréSenordnung. K. W. F. Kohlrausch. 


BE. Steudel. Zur Frage der Resonanz bei Atomzertrimmerungs- 
prozessen. Naturwissensch. 19, 1044, 1931, Nr.52. Verf. priifte bei Versuchen 
iiber die Zertriimmerung von Aluminium mit Polonium-a-Strahlen, ob bei der 
kiinstlichen Zertriimmerung Resonanzerscheinungen auftreten. Die Resultate 
ergaben keine Ubereinstimmung mit den von Pose erhaltenen. Es war eine 
kontinuierliche Abnahme der Intensitét der H-Teilchen mit abnehmender a-Energie 
festzustellen. In der Zeitschrift fiir Physik wird eine ausfiihrliche Darstellung 
erscheinen. F, Seidl. 


G. Occhialini,; Uno spettrografo magnetico perraggi femessi da 
sostanze debolmente radioattive. Lincei Rend. (6) 14, 1083—107, 1931, 
Nr. 3/4. Es wird eine Apparatur beschrieben, die zur Bestimmung der Geschwindig- 
keit von f-Strahlen bestimmt ist fiir den Fall, da’ wegen der geringen Aktivitat der 
Substanz grofe Substanzmengen nétig sind (Kalium, Rubidium). lin flaches 
zylinderformiges Gefa tragt an den seitlichen Innenwaénden das Praparat und in 
der Zylinderachse einen Geigerschen Zahler; die magnetischen Kraftlinien 
verlaufen parallel der Zylinderachse und das Feld wird allmahlich gesteigert, bis 
die 6-Bahnen so stark zusammengebogen sind, daf} sie den zentral gelegenen Zahler 
nicht mehr erreichen. Aus diesem Knickpunkt der H-n-Kurve (H Feldstiarke, n = ge- 
zahltes Teilchen pro Minute) kann auf die $-Geschwindigkeit zuriickgerechnet 
werden. Es werden ferner die vorliufigen Ergebnisse mitgeteilt, die mit dieser 
Apparatur an Rubidium-f-Teilchen gewonnen wurden. Bei Steigerung des Magnet- 
feldes H von 0 an bleibt n ~ 6,2 bis 250 Gauf konstant, nimmt dann linear ab, 
bis bei H = 790 und n = 1,57 der erwahnte Knick eintritt. Daraus folgt » = 0,60. ¢ 
in Ubereinstimmung mit friiheren Ergebnissen. Aus einer langsamen Abnahme des 
Wertes fiir n bei Feldstarken zwischen 800 und 1700 Gau8 wird geschlossen, daB 
vielleicht auch noch eine f-Strahlung héherer Geschwindigkeit vorhanden sein 


k6énnte. K. W. F. Kohlrausch. 


S. Bateson. The range of the a-particles from uranium II. Canad. 
Journ, of Res. 5, 567—571, 1931, Nr.5. Mit Hilfe einer Szintillationsmethode wird 
die Reichweite der o-Teilchen von U,, zu 3,29 + 0,08 cm in Luft fiir 15° C und 760 mm 
Druck bestimmt. Die Geiger-Nuttallsche Beziehung liefert dann 28 000 Jahre 
als Halbwertszeit; ein Wert, der merklich unter dem direkt gefundenen (Walling 
340 000, Collie 108 Jahre) liegt. K. W. F. Kohlrausch. 


KE. Briiche. Elektronenmikroskop. Naturwissensch. 20, 49, 1932, Nr.3. 
Es wird mitgeteilt, daf’ Versuche iiber die geometrische Optik fiir Elektronen in 


Angriff genommen sind. Sie sollen dazu dienen, ein »Elektronenmikroskop* mit 
sehr starker Vergréferung zu bauen, : H. Ebert. 


> 


w 
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F. Kirehner. Uber die IntensitatderInterferenzenvonschnellen 


Kathodenstrahlen und Vorfiihrung eines einfachen Inter- 


ferenzapparates fiir Demonstrationszwecke. Phys. ZS. 32, 969 
—971, 1931, Nr.24. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Die durch 
Elektroneninterferenzen an diimnen Schichten erhaltenen Diagramme zeigen 
charakteristische Abweichungen von den Roéntgenstrahlinterferenzen, verursacht 
durch das wesentlich gréfere Ansprechungsvermégen der Netzebenen auf die ein- 
fallende Strahlung. Dies schon friiher von W. L. Bragg und F. Kirchner 
(Nature 127, 734, 1931) gefundene Verhalten wird durch einige Beispiele an- 
schaulich gemacht. Die Scharfe der Interferenzen an Einkristallen ist entgegen den 
Untersuchungen von Rupp als unabhiangig von der Schichtdicke gefunden, das 
Auflésungsvermégen verhaltnismafig klein (rund 1000). Bei Schichtdicken iiber 
7.10 cm verschwinden die Punktinterferenzen bei Glimmer infolge Strahldiffusion, 
es bleiben die von Kikuchi gefundenen Reflexionen an Netzebenen, sowie bisher 
noch nicht beobachtete breite Bander. Ferner wird die Eignung eines Glimmer- 
kristalles als Elektronenspektrograph beschrieben (Genaueres in einer inzwischen 
erschienenen Arbeit: Ann. d. Phys, 11, 741, 1931). Uber die absoluten Intensitits- 
messungen am durchgehenden Strahl wird demnichst in den Annalen ausfiihrlichst 
berichtet. Dafi Elektroneninterferenzen sich bereits zu Demonstrationszwecken 
eignen, konnte Verf. auf der Tagung in Bad Elster zeigen, die dort zur Verfiigung 
stehenden Hilfsmittel (gew6hnlicher Induktor mit Wagnerschem Hammerunter- 
brecher, 12 Volt Primarspannung) diirften jedermann zugianglich sein, so da grund- 
satzlich tiberall mit der von Kirchner angegebenen Apparatur Elektroneninter- 
ferenzen vorgefiihrt werden kénnen. Buchner. 


Linus Pauling and J. Sherman. Screening Constants for Many- 
electron Atoms. The Calculationand Interpretation of X-ray 
Term Values, andthe Calculation of Atomic Scattering Fac- 
tors. ZS. f. Krist. 81, 1—29, 1932, Nr.1/2. Die Arbeit enthalt ausfiihrliche 
tabellarische Zusammenstellungen einerseits der Abschirmungskonstanten der 
einzelnen Elektronen in den verschiedenen Atomen, andererseits ihrer Atom- 
formfaktoren. Erstere wurden zum Teil aus den experimentell bekannten Energie- 
termen und den Ionisationspotentialen, teils durch numerische Berechnung derselben 
nach den Methoden von Hylleraas u. a. gewonnen. Aus ihnen wird dann der 
Atomformfaktor in bekannter Weise bei Verwendung wasserstoffahnlicher Eigen- 
funktionen errechnet. Sauter. 


Wilhelm Schiitz. Uber das Kernmomentdes Casiums. Naturwissensch. 


19, 1007, 1931, Nr.50. Der friiher (vgl. diese Ber. S. 2766) fiir das Kernmoment des 
Casiums mitgeteilte Wert 3/2 wird widerrufen, da bei der Auswertung des 
Beobachtungsmaterials ein Irrtum unterlaufen war. Eine Nachpriifung ergibt den 
Wert 5/2, wobei die kleinsten und gréfiten Werte des beobachteten Intensitats- 
verhiltnisses auf die Kernmomente 7/2 und 4/2 als Fehlergrenzen fiir den Wert 
5/2 fiihren. Fuchs. 


L. A. Sommer und P: Karlson. Uber das Kernmoment des Rheniums. 
Naturwissensch., 19, 1021, 1931, Nr.51. Als Lichtquelle diente eine Schiilersche 


_ Lampe. Die optische Anordnung bestand aus einem Hilgerschen Spektrographen mit 


Glasprisma fiir die Grobdispersion und einem Perot-Fabryschen Interfero- 
meter fiir die Feindispersion. Die beiden Rheniumlinien 4889,2 und 5275,6, deren 
Termdarstellung °Ss), — ®Pz), baw. Ss), —*Ps), lautet, spalten in je 6 Komponenten 
auf. In Verbindung mit der Intervallregel ergibt sich hieraus ein Kernmoment von 


_5/2.. Da die Hyperfeinstrukturen keinen Isotopen-Verschiebungseffekt zeigen, 
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nehmen Verff. an, daB die beiden von Aston gefundenen Isotope 185 und 187 das — 
gleiche Kernmoment 5/2 haben. Fuchs. 


J. S: Campbell and R. F. Bacher. The Nuclear Moments of Indium and 
Gallium. Phys. Rev. (2) 38, 1906—1907, 1931, Nr. 10. Verff. kommen, im 
Gegensatz zu anderen Autoren (Jackson baw. McLennan und Allin), zu dem 
Ergebnis, da8 das Kernmoment des Indiums grofer als 3/2 ist und eventuell 5/2 
betragt. Sie untersuchten hierzu mit einem Fabry-Perot-Interferometer die Linie 
4101, die in 4 Komponenten aufspaltet, und die Linie 4511, die aus sechs Kompo- 
nenten besteht. Fiir das Kernmoment des Galliums finden sie mit der gleichen 
Apparatur aus der aus 8 Komponenten bestehenden Linie 4032 den Wert 1/2. Fuchs. 


Ronald P. Bell. The electrostatic energy of dipole molecules in 
different media. Trans, Faraday Soc. 27, 797—802, 1931, Nr.12 (Nr. 127). 
Fir die Rechnung wird das Dipolmolekiil dargestellt durch eine Kugel mit dem 
Radius a, in deren Mittelpunkt sich zwei entgegengesetzte Ladungen befinden. Der 
Abstand der Ladungen sei klein gegen a. Die Dielektrizitatskonstante innerhalb 
der Kugel wird gleich 1 gesetzt, auferhalb sei sie D. Fiir dieses Modell wird die 
Anderung der elektrostatischen Energie berechnet, wenn man das Molekiil von 
einem Medium mit der Dielektrizitatskonstante Dy in ein anderes mit der Dielek- 
trizitatskonstante D bringt. Die Energieanderung A betragt: 
A = #6 Do? a? [Do (AP — 4,7) + 2(1 — 41)? —2D (1 —4,)%, 

wo Ay = 2 (D — Do)/2 D+ Do, 2, = 2 (1 — Do)/2 + Do und u das permanente Dipol- 
moment bedeuten. Andererseits gilt fiir nicht zu konzentrierte Loésungen 
A=kT.InS, wo S den Verteilungsquotient der Dipolsubstanz zwischen Fliissigkeit 
und Dampf bedeutet. Fiir H,O und N Hs werden beide Gleichungen miteinander 
verglichen, wobei erstere Gleichung graphisch dargestellt wird (A als Funktion 
von D) und fiir die zweite Gleichung*die Daten den International Critical Tables 
und eigenen Messungen des Verf. entnommen werden. Mit « = 1,85.107%8, 
. @=1,17.10% und Dy) = 1 fir HO, bzw. w = 1,44.10748, 4 = 1,24 und Dp) = 1 fir 
N H; ergibt sich schlechte Ubereinstimmung zwischen beiden Formeln, mit a = 1,00 
und Do = 3 in beiden Fallen kann die Ubereinstimmung unter Beriicksichtigung 
des einfachen zugrundegelegten Modells als befriedigend bezeichnet werden. Fuchs. 


L. Ebert und K. Hojendahl. Dipolmomente von Molekiilen mit von- 
einander unabhiangigen (ideal entkoppelten) Dipolgruppen. 
ZS. f. phys, Chem. (B) 15, 74—78, 1931, Nr.1. Das Dipolmoment eines Molekiils, 
das zwei voneinander unabhaingige Dipolgruppen gleicher Art trigt, besitzt den 
Wert «| 2, wenn » das Gruppenmoment der einzelnen polaren Gruppe ist. Dieser 
schon friiher ausgesprochene Satz (Leipziger Vortrige 1929) wird an Hand jetzt 
vorliegenden experimentellen Materials gepriift und bestatigt gefunden an: 
Athylester der Fettsiuren und der Oxalsiuren, n-Butylalkohol und Glykole, Mono- 
und Dibromide der Paraffinreihe, Keton und Diketon. Die Verff. teilen in diesem 
Zusammenhang das bisher noch nicht veréffentlichte, von E. Waldschmidt 
(Dissertation Wiirzburg 1930) gemessene Dipolmoment von Trikosan-8, 16-dion, 
C Hs—(C H»)e—C O—(C He),—C O—(C Hy)e—C Hy, « = 3,6.10-8 elst. Einh., mit. 

Fuchs. 
Eugéne Darmois. L’hydrogéne est un mélange: ortho et para- 
hydrogéne, 228. Paris, Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1981 (Conf. 
d Actual. Scient. et Ind. Nr. 29). Die vorliegende Arbeit stellt eine iibersichtliche 
Zusammenfassung der wesentlichsten Veréffentlichungen dar, ‘die uns unsere 
heutige Kenntnis von der Konstitution des Wasserstoffs vermittelt haben. Im 
ersten Abschnitt tiber die Spektren des Wasserstoffs werden die Beziehungen — 


. 
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zwischen dem ersten und zweiten Spektrum und den Ubergingen zwischen den 
verschiedenen Energiezustiinden klargelegt; er schlie8t mit dem spektroskopischen 
Nachweis der Anreicherung von Parawasserstoff durch Bonhoeffer und 
Harteck im zweiten Spektrum und durch Mc Lennan und Me Leod im 
Ramanspektrum des fliissigen Wasserstoffs. Im zweiten Abschnitt wird die 
spezifische Warme bzw. ihr rotatorischer Anteil aus der Zustandssumme abgeleitet; 
hier iehnt sich der Verf. offenbar an Beutler an. Das dritte Kapitel geht kurz 
auf die Untersuchungen von Eucken und Hiller ein und gibt dann ausfiihrlicher 
die Ergebnisse von Bonhoeffer und Harteck iiber die Herstellung und die 
Higenschaften des Parawasserstoffs wieder. In einem vierten Abschnitt wird der 
Mechanismus der Riickverwandlung nach den ersten Untersuchungen von 
A. Farkas dargestellt. Den Schlufabschnitt bilden Betrachtungen iiber die 
MOglichkeit 4hnlicher Modifikationen bei anderen Gasen. Justi. 


John G. Kirkwood, Einfluf der Quantisierung auf die Berechnung 
von Virialkoeffizienten. Phys. ZS. 33, 39—43, 1982, Nr.1. Verf. leitet 
eine quanienmechanische Formel fiir den ersten Virialkoeffizienten ab, also fiir 
den Faktor B in der Entwicklung p V/RT = 1+ B/V-+..-- der Zustandsgleichung 
eines Gases. Als potentielle Energie wird dabei die Wechselwirkungsenergie 
zweier neutraler Atome im Sinne Heitler-London eingefihrt. Im Anschlu8 
daran wird der erste Virialkoeffizient fiir Helium berechnet unter Anwendung 
einer Energiefunktion, die vom Verf. in Arbeiten mit Slater und Keyes auf- 
gestellt wurde. Der Vergleich mit der Erfahrung zeigt befriedigende Uberein- 
stimmung, Sauter. 


A. Timiriazeff. Die Integralgleichungen der kinetischen Gas- 
theorie und deren Anwendung in der Theorie der Reibung 
verdiinnter Gase. Verh. Wiss. Forsch.-Inst. f. Phys. d. 1. Staatsuniv, Moskau 
1929, Nr. 12, 27S. (Russisch mit deutscher Ubersicht.) Durch Beriicksichtigung des 
EHinflusses der an der festen Wand stattfindenden Reflexionsvorgange der Gasmole- 
kiile auf die Bewegungen der Gasmolekiile in der Gasschicht zwischen den umge- 
benden Wanden laBt sich eine Integralgleichung aufstellen. Durch sie kann der 
Ubergang von laminarer und molekularer Strémung erfaft. werden. Die experi- 
mentellen Ergebnisse des Verf. bestatigen die theoretischen Schlufifolgerungen. 
Fiir den Reibungskoeffizienten wird der Wert 0,362 angegeben. H. Ebert. 


J. Batuecas. Revision dela masse du litre normal et de l’écart 
ala loi d’Avogadro du gaz protoxyded’azote. Poids ato- 


miquedel’azote. Journ. chim. phys. 28, 572—586, 1931, Nr.9. Die Masse des 


Normalliters von N.O wurde neu bestimmt, wobei das Gas nach den beiden be- 
kannten Methoden (erstens durch Einwirkung von Hydroxylaminchlorhydrat auf 
Natriumnitrit und zweitens durch Erhitzen von Ammoniumnitrat) hergestellt war. 
Das Mittel aus 20 Bestimmungen ergab fiir das Gas beider Herstellungsarten den 
Wert LZ, = 1,9804. Ferner wurde die Masse des Liters bei geringeren Drucken 
von 2/3, 1/2 und 1/;Atm. bestimmt. Die Resultate waren: Lo ¢g7 = 1,9746, 
Lo.5000 = 1,9722, Lo.3333 = 1,9694. Hieraus wurde die Abweichung vom Avoga- 
droschen Gesetz berechnet zu 1+42 = 1,0085. Der Kompressibilitatskoeffizient 
pro cm ist hiernach 112.10-6. Aus den Werten von Ly und 1+ ergab sich fiir 
das Atomgewicht des Stickstoffs N = 14,007. Scharnow. 


W. C. Pierce. The effect of general radiation in the diffraction 


of x-rays by liquids. Phys. Rev. (2) 38, 1409—1412, 1931, Nr.8. Friihere 


Arbeiten haben gezeigt, da8 der Anteil allgemeiner Strahlung, die durch ein ein- 
faches Filter hindurchgeht, Maxima in den Beugungsbildern von Filiissigkeiten 
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erzeugen kann. Es wurden nun zur Homogenisierung Strontium und Zirkon kom- 
biniert, um die Gréfe dieses Effekts fiir Rontgenstrahlung zu studieren, die aus 
einer mit 35 kV betriebenen Molybdanréhre kommt. Zirkon allein geniigt nicht 
als Filter unter diesen Bedingungen, aber mit Hilfe der beiden Filter lassen sich 
die Wirkungen der Bremsstrahlung und der charakteristischen Strahlung voll- 
kommen trennen. Wilhelmy. 


W. C. Pierce. Higher order effects in the diffraction of x-rays 
by liquids. Phys. Rev. (2) 38, 1413—1419, 1931, Nr. 8. Die Réntgenstrahlen- 
beugung von fliissigem Tetrachlorkohlenstoff, Chloroform, Benzol sowie Lésungen 
von Tetrachlorkohlenstoff in Benzol, o-Dichlorbenzol und m-Dichlorbenzol wurde 
fiir Mo Ka-Strahlen mit einem Ionisationsspektrometer gemessen. In allen Fallen 
ergab sich ein Hauptmaximum, das fiir Fliissigkeiten charakteristisch ist, auBer- 
dem zeigten die Halogenverbindungen ‘andere Maxima bei gréferen Winkeln. 
Dieser Effekt ist derselbe fiir reinen oder in Lésung befindlichen Tetrachlor- 
kohlenstoff und wird infolgedessen auf die inneren Interferenzen zuriickgefihrt, 
die aus der Streuung an den Chloratomen hervorgehen. Die Debyesche Be- 
ziehung fiir die Streuung des einzelnen Atoms kann nicht angewandt werden, weil 
die Lagen der Maxima durch die molekulare Streuung des Lésungsmittels tiber- 
lagert sind. Wilhelmy. 


Gerald W. Fox and James M. Cork. The regularreflection of x-rays 
from quartz crystals oscillating piezoelectrically. Phys. Rev. 
(2) 38, 1420—1423, 1931, Nr.8. Laue-Diagramme, die an piezoelektrisch schwin- 
genden Quarzkristallen erzeugt sind, zeigen intensivere Schwarzungen als die von 
ruhenden (G.W. Fox und P.H.Carr, Phys; Rev. 37, 1622, 1931). In der vor- 
liegenden Arbeit wird gefunden, dafi ein solcher Unterschied bei Braggreflexionen 
nicht vorhanden ist. Dieses Resultat wiederspricht der von Langer (Phys. Rev. 
38, 574, 1931) gegebenen Deutung des erstgenannten Effektes, die auf der Vor- 
stellung der Mosaikstruktur des Kristalls fuft. Eine andere Erklarung wird vor- 
geschlagen, welche annimmt, daf infolge der Bewegung des Kristallgitters jeder 
Interferenzpunkt des Laue-Diagramms von einem Wellenlangenband erzeugt wird. 

Wilhelmy. 
Ludwig Moser + und Heinz Hackhofer. Die Bestimmung und Trennung 
seltener Metalle von anderen Metallen. XX, Die Bestim- 
mung des Iridiums und seine Trennung von Platin:und ande- 
ren Metallen. Wiener Anz. 1931, S.185—186, Nr.18. Kurze Mitteilung iiber 
die Anwendung der oxydierenden Hydrolyse zur Fallung von Iridium bei Gegen- 
wart von Platin u. a. mit Hilfe eines Bromid—Bromat-Gemisches. Scharnow. ~ 


Ludwig Moser + und Hans Graber. Die Bestimmung und Trennung 
seltener Metalle von anderen Metallen. XXI, Die Bestim- 
mung des Rhodiums und seine Trennung von Platin und an- 
deren Metallen. Wiener Anz. 1931, S.186—187, Nr.18. Es wird kurz gezeigt. 
daf man auch fiir die Trennung des Rhodiums die fiir analoge Trennungen des 
Iridiums gemachten Erfahrungen mit der oxydativen Hydrolyse verwenden kann 
wobei wieder das py durch das*System’ Bromid+-Bromat erhalten, wird. Es ist 
dadurch méglich, sowohl Platin als auch Gold in genauer Weise von Rhodium zu 


trennen. Scharnow. 
S. Roginsky und L. Rosenkewitsch, Bemerkungen zur G eschwindig- 


keitskonstante mono- und bimolekularer Reakti 
onen, ZS. 
f. phys. Chem. (B) 15, 1083—115, 1981, Nr. 2/3. H. Ebert 


a 
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I. Fukushima, M. Horio und T. Miki. Die Wirkung des Lichtes aut das 


trocknende Ol. I, Mem. Coll. of Eng. Kyoto 6, 293—303, 1931, Nr. 4. Leindél 
wird bei 5°C unter gleichzeitiger Durchblasung von Sauerstoff mit einer Quecksilber- 
bogenlampe belichtet. Dabei andern sich die physikalischen Konstanten nur sehr 
wenig. Wird dann durch die so vorbehandelte Probe bei 55 bis 70°C nochmals 
Sauerstoif geblasen, so oxydiert sie bedeutend schneller als eine nicht vorbehandelte 
Probe. Das Fortschreiten der Oxydation wird durch Bestimmung der Jodzahl er- 
mittelt. Die Versuche werden dahin gedeutet, daS durch die Belichtung ein 
Zwischenstoff erzeugt wird, der bei der zweiten Erwarmung leicht in das End- 
produkt umgewandelt werder kann. Erk. 


Wolfgang Pauli. Uber die Beziehungen der Proteine zu Kolloiden 
und Elektrolyten. Naturwissensch. 20, 28—37, 1931, Nr. 2. 


J.J. Trillat, L’état liquide et les états mésomorphes, 24S. Paris, 
Librairie Scientifique Hermann & Cie., 1931 (Conf. d’ Actual. Scient. et Ind. Nr. 26). 

H. Ebert. 
Franz Simon. Uberden Zustand der unterkihlten Fliissigkeiten 
und Glaser. ZS. f. anorg. Chem. 203, 219—227, 1931, Nr.1/2. Aus dem Verlaui 
der spezifischen Warme einer bei tiefsten Temperaturen stabilen Fliissigkeit (He) 
und von unterkiihlten bzw. glasartigen Fliissigkeiten (z. B. Glycerin) und Kristallen 
leitet Verf. ab, da sich unterkiihlte Fliissigkeiten unterhalb des Temperatur- 
bereiches, wo die spezifische Warme abrupt absinkt (,,Hinfriertemperatur* = T,), 
nicht im inneren thermodynamischen Gleichgewicht befinden: das Gleichgewicht 
friert ein und braucht unendlich lange Zeiten, um den normalen Wert zu erreichen. 
Kurz oberhalb T,, ist die Molwarme von amorphem Glycerin um etwa 15 cal/Grad 
grofer. als fiir-kristallisiertes, der Rotationsanteil ist héchstens 6 cal/Grad. Ober- 
halb 7. andert sich der Ordnungsgrad mit steigender Temperatur, unterhalb nicht 
mehr. Thermodynamische Gleichgewichtsbetrachtungen sind also ftir Glaser unter- 
halb T, nicht mehr zulassig, aufer wenn sie reversible Vorginge betreffen. Die 
endliche Entropiedifferenz am absoluten Nullpunkt zwischen eingefrorenem Glas 
und Kristall ist also kein Widerspruch gegen das Nernstsche Theorem. Im 
obigen wird nur der Zustand behandelt; warum der Ubergang in einem engen 
Temperaturbereich vor sich geht, und welches der Temperaturbereich sein muf, 
bleibt noch zu erklaren. W. A. Roth. 


G. Tammann. Zur Entwicklung der Metallkunde. Naturwissensch. 
20, 1—6, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


a Eucken. Die Natur des metallischen Zustandes. Ergebnisse 


'neuerer Forschungen. ZS. f. Metallkde. 23, 329—334, 1931, Nr.12. 2. Teil 


eines zusammenfassenden Vortrags. Es werden einzelne typische Eigenschaften 
der Metalle (spezifische Warme, elektrische Leitfahigkeit, Warmeleitfahigkeit und 
Wiedemann-Franz-Lorenzsche Zahl, Ferromagnetismus) vom Stand- 
punkt der verschiedenen Theorien besprochen. Scharnow. 


F. Lihl. Prizisionsbestimmung der Gitterkonstante von As,0j. 
ZS. f. Krist. 81, 142—147, 1932, Nr.1/2. Die Auswertung von drei Pulverphoto- 
grammen von As, 0; ergab bei Anwendung der Eichungsmethode nach F.Regler 
fiir die Wiirfelkantenlange den Wert von a = 11,0457 + 0,0002 A. Daraus berechnet 
sich die Dichte zu 9, — 3,877, und dieser Wert steht in sehr guter Ubereinstimmung 
mit dem in der Literatur angegebenen von ¢ = 3,874. Die Belichtungsdauer be- 
trug 600 Milliamp..Min., der Kameraradius 2,852 + 0,002 cm, der Blendendurch- 


-messer 0,15cm, die Blendenlange 6cm, die Filmdicke 0,0223 cm, und der Abstand 
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Fokus—Praparat 16,2 cm. Zur Messung der Distanz der AuBenkanten symmetrischer 
Interferenzlinien wurde ein Fraunhofersches Mikrometer verwendet. 

M. C. Neuburger. 
R. Glocker und K. Sehifer. Atomfaktorbestimmungen im Gebiet 
der anomalen Dispersion. ZS. f. Phys. 73, 289—311, 1931, Nr. 5/6. 
[S. 660.] Dehlinger. 


Haakon Braekken. Zur Kristallstruktur des Quecksilberbromids 
Hg Bro. ZS. f. Krist. 81, 152—154, 1932, Nr. 1/2. 

Béla Lengyel. Das Achsenverhdaltnis der Verbindung Ba (O H)s 
.3HLO. ZS. f. Krist. 81, 154, 1932, Nr. 1/2. 

Martin Mehmel. Beziehungen zwischen Kristallstruktur und 
chemischer Formel des Apatits. ZS. f. phys. Chem. (B) 15, 223—241, 
1931, Nr. 2/3. 


P.H.E. Tattie en W.J. van Weerden. Over hetteekenenvantweelings- 
kristallen. Natuurwetensch. Tijdschr. 14, 17—18, 1932, Nr. 1. H. Ebert. 


W. Stenzel und J, Weerts. Die Gitterkonstanten der Silber-Palla- 
dium- und Gold-Palladiumlegierungen. Siebert-Festschrift 1931, 
S. 288—299. Zur Neubestimmung der Gitterkonstanten der Silber-Palladium- und 
Gold-Palladiumlegierungen wurden Walzplittchen verschiedener Konzentrationen 
bei 900 bzw. 1000° im Hochvakuum, in Argon oder Luft gegliiht. Die Prazisions- 
rontgenaufnahmen zeigten, dafi die Gitterkonstanten weitgehend unabhangig von 
der Art der Gliihbehandlung sind. Fiir reines Palladium ergab sich ao90 = 3,880, 
+ 0,000;A. Die Gitterkonstanten der Gold-Palladiumlegierungen fAndern sich 
praktisch linear mit der Konzentration in Atom-%, folgen also der Vegardschen 
Additivitatsregel. Demgegeniiber zeigen die Silber-Palladiumlegierungen eine ge- 
ringe Kontraktion, die bei 50 Atom-% etwa 0,007 A betragt: — Die Abweichungen 
vom Vegardschen Additivitaétsgesetz sind bei liickenlosen Mischkrisiallreihen 
vom regular-flachenzentrierten Typ im allgemeinen abhangig von der relativen 
Atomgréfe der Komponenten. Zum Beispiel geht in der Reihe der Goldlegierungen 
die bei Gold-Silber beobachtete Kontraktion mit zunehmendem Unterschied der 
Gitterkonstanten der Komponenten iiber die additiven Reihen (Gold-Platin und 
Gold-Palladium) in eine Aufweitung (Gold-Kupfer) iiber. Aber auch die gegen- 
seitige Stellung der Komponenten im periodischen System der Elemente spielt — 
eine Rolle, wie die Kontraktion bei den Silber-Palladiumlegierungen zeigt. 

J. Weerts. 
W. Stenzel und J. Weerts. R6ntgenuntersuchungenimSystem Gold— 
Platin. Siebert-Festschrift 1931, S.300—308. Gewalzte Proben von Gold-Platin- ~ 
legierungen wurden nach Abschrecken aus dem bei hohen Temperaturen liicken- 
losen Homogenitatsgebiet réntgenographisch untersucht. Ihre Gitterkonstanten 
indern sich praktisch linear mit der Konzentration. Reines, Platin hat bei 20°C 
eine Gitterkonstante von 3,915, + 0,000;A. Unterhalb 1180° besteht beiderseits 
von rund 60% Platin eine Mischungsliicke, deren Breite mit abnehmender Tem- 
peratur nach inzwischen bekannt gewordenen Untersuchungen. von Johansson- 
Linde (1930) rasch zunimmt. Ihre Begrenzung wurde bis herab zu 675°C néu 
bestimmt, indem homogene abgeschreckte Proben mit 40, 50. und 60 % Pt bei ver- 
schiedenen Temperaturen langere Zeit angelassen, abgeschreckt und roéntgeno- 
graphisch untersucht wurden. Die Gitterkonstanten der goldreichen und det 
platinreichen Gefiigebestandteile ergeben dann, unabhangig vom Platingehalt der 
Probe, die Grenzkonzentrationen bei der AnlaStemperatur. Bei 1100 (900, 700° C) 
lésen sich rund 43 (30, 25) Atom-% Platin im Gold und rund 19 (7, 3,5) Atom-% 
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Gold im Platin. Bis auf die hier gefundene deutlich geringere Ldéslichkeit des 


--Goldes im Platin stimmen die Ergebnisse durchweg mit den Untersuchungen von 


Johansson-Linde (1930) iiberein. — Die Verhiltnisse unterhalb etwa 650° 
sind noch ungeklart, insbesondere ist noch unbekannt, worauf die von Nowack 
(1930) beobachtete Hartesteigerung einer abgeschreckten, bei 550° angelassenen 
Legierung mit 20 % Pt beruht. J. Weerts. 


Harald Perlitz, Abstandsinderungen nichster Nachbaratome in 
einigen Elementen und Legierungen bei Umordnung aus der 
kubischen flachenzentrierten Anordnung in die kubische 
rTaumzentrierte oder die hexagonale dichteste Anordnung. 
Acta Dorpat (A) 22, Nr.4, 71S., 1931. Aus den Gitterkonstanten verschiedener 
Modifikationen reiner Metalle und aus den Gitterkonstanten benachbarter Phasen 
in Legierungen (z. B, des a- und des f-Messings) werden die Abstandsanderungen 
nachster Nachbaratome bei Gitteranderung berechnet. Fiir den Ubergang vom 
kubisch-flachenzentrierten ins kubisch-raumzentrierte Gitter ergibt sich aus den 
13 untersuchten Fallen eine Verminderung um 1,3 bis 3,3 .%, im Mittel 2,3 %. Fiir 
den Ubergang vom kubisch-flachenzentrierten zum hexagonal dichtest gepackten 
Gitter ergeben sich in neun Fallen Werte zwischen — 1,1% und + 5,1%, wobei die 
Werte sich Null nahern, wenn das Achsenverhiltnis im hexagonalen Gitter sich 
dem Werte 1,63 nahert. v. Goler. 


Hermann Holzmann. Experimentelle Studien tiber den Zusam- 
menhang zwischen Walztextur, Tiefziehfahigkeit und Harte 
bei: den Metallen Silber, Kupfer, Aluminium und einer 
Silber-Kupfer-Legierung. Siebert-Festschrift 1931, S.121—148. Ein 
Teil der Bleche wurde in einer Richtung, ein anderer Teil in bei jedem Walzstich 
wechselnder Richtung gewalzt und die Tiefziehfahigkeit nach Erichsen und die 
Brinellharte in Abhangigkeit vom Walzgrad aufgenommen. Die Tiefung nahm bei 
den einseitig gewalzten Metallen bis auf etwa 50% des Anfangswertes bei etwa 
80 % Walzgrad ab, um bei hohem Walzgrad wieder etwas anzusteigen. Bei der 
Legierung (835 Ag und 165 Cu) nahm die Tiefung bis etwa 60 % Walzgrad langsam 
und dann schnell ab. Bei allseitigem Walzen dagegen nimmt die Tiefung nur um 
Betrage ab, die der Hoéhenabnahme nach der letzten Drehung entsprechen. Die 
Anderung der Tiefung ist nur durch die Gleichrichtung der Kristalle beim Walzen 


- bedingt. Bei in wechselnder Richtung gewalzten Blechen kommt also nur die ge- 
‘ringfiigige Gleichrichtung des letzten Walzstiches zur Geltung. Ob unter Winkeln 


von 90, 45 oder 22,5° gewalzt wird, ist ohne nennenswerten Kinfluf. Auch die 


' Brinellharten bleiben fiir allseitig gewalzte Proben um etwa 10% hinter den ein- 


‘seitig gewalzten zuriick. Bei gegliihten Blechen ist entsprechend dem Auftreten 


der Rekristallisationstextur bei hohen Walzgraden die Tiefung der einseitig. ge- 
walzten Bleche kleiner als bei den allseitig gewalzten. v. Goler 


H. Kersten. The crystal structure of copper electrodeposited 
in the presence of gelatine. Journ. phys. chem. 35, 3644—3646, 1931, 
Nr.12. Aus Debye-Scherrerschen Aufnahmen von elektrolytisch nieder- 
geschlagenem Kupfer, wobei die Elektrolysierflissigkeit im einen Fall Gelatine 
enthielt, im anderen Fall gelatinefrei war, wird abgeleitet, daf, falls eine Differenz 
in den Kanten der Elementarzellen beider Kupferarten vorhanden ist (wofiir von 
Trillat, Rev. Métallurgie 25, 286, 1928 Andeutungen gefunden wurden), diese 


Differenz jedenfalls kleiner als 0,01 A sein muf. W.G. Burgers. 


Fritz K. Mayer. Ergebnisse der Teilchengréfienbestimmung mit 
Hilfe der Réntgenstrahlen. Kolloid-ZS, 57, 353—359, 1931, Nr. 3. Die 
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stimmung der Teilchengréfen, die besonders wichtig fiir Kolloide sind. Erwihnt — 


werden die Arbeiten von Debye, Scherrer, Zsigmondy, V. Hahn, | 


Brill, Selfjakow, v. Laue, Patterson, Béhm und Ganter, 
Hengstenberg und Mark, Glocker u. a, wobei die verschiedenen 
Methoden und Ergebnisse erdrtert werden. Einige Réntgenogramme und Kurven- 


darstellungen sind wiedergegeben. A, Burmester. | 


R. Hocart et Mlle A. Serres. Propriétés magnétiques et structure 
eristalline dansles différentes variétés de sulfate de cobalt 
anhydre. C, R. 193, 1180—1182, 1931, Nr. 23. [S. 689.] Kussmann, 


W. R. Berry. Thermal treatment of steels. Electrician 108, 34—37, 
1932, Nr. 2797. 

Bernhard Matuschka. Die gesetzmiffiigen Vorgiinge bei der Er- 
starrung und Kristallisation der Stahlblécke. Arch. f. Hisen- 
hiittenw. 5, 885—354, 19382, Nr. 7. 

Eijiro Ogawa. Vapour Pressure, Surface Tension and Density 
of Osmium Tetroxide. Bull. Chem. Soe. Japan 6, 302—317, 1931, Nr. 11. 
[S. 609.] H. Ebert. 


J. H. Gaddum, A Simple Method of Measuring Surface Tension. 
Proe. Roy. Soe. London (A) 133, 695, 1931, Nr. 822. Die Oberflichenspannung kann 
mittels einer Mikrospritze durch Messung des Tropfenvolumens in absoluten Ein- 
heiten bestimmt werden. Diese Methode eignet sich zur Beobachtung des lang- 
samen Abfalls der ,,statischen* Oberfliichenspannung von frisch gebildeten Ober- 
flichen von Lésungen eines hydrophilen Kolloids. — Es wird angenommen, daf 


die schnellen Anderungen der Tropfengestalt in Saponinlésungen dureh Konzen-— 


trationsinderungen in der Oberfliche verursacht werden, wiihrend die langsamen 
der Diffusion des Saponins zuzuschreiben sind. — Ferner wird vermutet, da8 die 
langsamen Anderungen der Spannung in manchen plastischen Kérpern, die einem 
Zug ausgesetzt werden, ebenfalls durch eine Diffusion der Molekiile bedingt sind. 
Die ausfiihrliche Veréffentlichung ist in Proc. Roy. Soe. (B) 109, 114—125, er- 
schienen. Weber. 


R. Suhrmann. Uberchemischeundelektrische Vorginge an gas- 
beladenen Metalloberflachen. ZS. f. anorg. Chem. 203, 285—244, 1931, 
Nr. 1/2. [S. 634.] Gemant. 


Jean Cournot. Influence de l’état de surface sur la corrosion 


des aciersinoxydables. C. R. 193, 1835—1337, 1931, Nr. 25. H. Ebert. 


A. J. Allmand and L, J. Burrage. Discontinuities in adsorption iso- 
thermals. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 44583—4454, 1931, Nr.12. Verff. weisen 
darauf hin, daf sie bereits im Dezember 1929 zu ihnlichen Auffassungen ge- 
kommen sind wie Benton und White (Journ. Amer. Chem, Soe. 53, 2807, 1981). 
Die Diskontinuitét der Adsorptionsisothermen zeigt sich nicht bei Silicagel oder 


fein verteilten Metallen, was durch die im Vergleich zur Holzkohle homogene Natur: 


ihrer Oberflaichen erklirt wird. Daf die Adsorptionsisothermen Holzkohle—wiisse- 


rige Lésungen diskontinuierliche Struktur aufweisen, ist von einem Mitarbeiter der 
Verff. bereits experimentell gefunden worden und soll in einer spiiteren Arbeit 


veréffentlicht werden. L. J. Weber 


Takeo Aono. Studies on the Reactions between Gas and Solid. 


I. Velocity of Absorption of Moisture by Quicklime. Bull. 


= 


Arbeit gibt einen Uberblick iiber die réntgenographischen Untersuchungen zur Be- | 
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‘Chem. Soe. Japan 6, 294—301, 1931, Nr.11. Die Absorption von Feuchtigkeit durch 
Ca O (pulverisiert) ist eine Bildung von Ca (O H)» und Adsorption von Feuchtigkeit 
an Ca(OH)». Der Vorgang wird theoretisch eingehend behandelt. H., Ebert. 


P. P. Kosakewitsch und N, A. Ismailow. Aktivierung von Kohle mittels 
Kohlenstoffoxyd. Kolloid-ZS. 57, 294-302, 1931, Nr.3. Es ist der EinfluB 
von Aktivierungsdauer, Temperatur und Geschwindigkeit des Gasstromes auf den 
Gang der Aktivierung von Kohle mit Kohlenstoffdioxyd untersucht. Die Aktivitat 
— es entspricht einer jeden Temperatur eine von dieser abhangige, optimale 
Aktivierungsdauer, die bei gréferen Geschwindigkeiten des C 0.-Stromes und mit 
‘steigender Temperatur immer kiirzer wird — wurde mit qualitativ gleichen Er- 
gebnissen an der Absorption von Phenol, Chlor und Benzol gemessen. Die Rust- 
sche Theorie fiir das Auftreten des Maximums bei den Aktivierungskurven (Ver- 
brennen der beim Verkohlen entstandenen inaktiven Kruste und dadurch Frei- 
werden des amorphen, aktiven Kohlenstoffes, spaiter Ubergang des letzteren in 
eine inaktive, kristallinische Modifikation) wird gestiitzt. Geringe Al, O;-Zusitze 
beférdern den Prozef. H. Ebert. 


Satyaprasad Roychoudhury und Inanendra Nath Mukherjee. Hydrolytische 
Adsorption durch aktivierte Kohle. Kolloid-ZS. 57, 302—807, 1931, 
Nr. 3. 
Satyaprasad Roychoudhury und Inanendra Nath Mukherjee. Uber aktivierte 
“Kohle. ZS. f. phys. Chem. (A) 157, 435—441, 1931, Nr.5/6. Die Ansichten Muk - 
herjees iiber die lonenadsorption, hydrolytische Adsorption und Elektrolyt- 
adsorption werden gestiitzt. Negativ geladene Tierkohle adsorbiert nur Alkali und 
keine Saure, positiv geladene dagegen beides. Das bedeutet, so wird gefolgert, 
einen Widerspruch gegen die von Frumkin und seinen Mitarbeitern ent- 
wickelte Theorie der Adsorption von Kohle. H. Ebert. 


A. Frumkin, R. Burstein und P. Lewin. Uber aktivierte Kohle. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 157, 442—446, 1931, Nr.5/6. Verf. verteidigt seine Ansichten 
gegen die von I. N. Mukherjee erhobenen Einwande. Die von Verff. aufge- 
stellte ,,Gaselektrodentheorie* der Elektrolytadsorption an aktivierter Kohle 
kénnte nur gestiitzt werden durch Versuche tiber die Adsorption der Elektrolyte 
und nicht durch die von Mukherjee angestellten. Neuere Versuchsergebnisse 
werden mitgeteilt, auf Grund deren Verf. keinen Anlaf sieht, seine Theorie auf- 
-zugeben. H. Ebert. 


Satyaprasad Roychoudhury. Die relativen Adsorbierbarkeiten von 
Sauren durch aktivierte Kohle und die Massenwirkung des 
Adsorbenten. Kolloid-ZS. 57, 308—311, 1931, Nr.3. Es sind Adsorptions- 
yversuche von organischen Sauren an Zucker- und Tierkohle durchgefiihrt. Sie 
haben gezeigt, daB die Bedingung der allgemeinen logarithmischen Adsorptions- 
isotherme, wonach die adsorbierte Menge je Einheit der Masse lediglich von der 
Konzentration des gelésten Stoffes abhingt, nicht zutrifft. Beide Kohlearten zeigen 
starke Gegensatze. Auch die Reihenfolge der Dissoziationskonstanten der Sauren 
stehen in keiner Beziehung zu den Adsorptionsreihen. H. Ebert. 


A. Lottermoser und Henry Thiele. Studien itiber Quellung. IV. Uber 
die Aufnahme von Salzsaure durch Hautbléfe und die damit 
verbundene Quellung. Kolloid-ZS. 57, 343—353, 1931, Nr.3. In der 
~bléBe* (reine Lederhaut) wurde ein geeignetes Material gefunden, gleichzeitig 
und quantitativ Quellung und Adsorption zu verfolgen, Die Versuche sind mit 
Salzsiure verschiedener Konzentrationen durchgefiihrt. Der Quellvorgang erwies 
sich als zum Teil irreversibel. j H. Ebert. 
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Mlle Suzanne Veil. Précipitations stratifiées en spirales. Cz R. 
198, 1837—1339, 1981, Nr. 25. Es ist Verf. gelungen zu zeigen, dafi die geschichtete 
Struktur von Silberchromatniederschlagen nicht immer konzentrischen Kreisen 
entspricht. Vielmehr waren manchmal spiralformige Niederschlage zu finden, Die 
Ursache ist noch unklar. Es la®t sich nicht voraussehen, welche Form die Prazi- 
pitate haben werden. Gemant. 


Satyendra Ray. Uber eine kolloide Theorie des van der Waals- 
schen Gases. Kolloid-ZS. 57, 259—266, 1931, Nr.3. Verf. diskutiert die van 
der Waalssche Zustandsgleichung und gelangt hierbei zu einer Veranderlich- 
keit der Gaskonstante R. Das wiirde heifen, da die Avogadrosche Zahl nicht 
konstant ist. Ferner hat die van der Waalssche a-Konstante mal positives, mal 
negatives Vorzeichen. Um diese Merkwiirdigkeiten zu erklaren, nimmt Verf. an, 
da die Molekiile blasenférmigen Bau haben und stets eine tiberschiissige elek- 
trische Ladung fiihren. Gemant. 


Karl Schultze. Uber Kapillaritat. XVI. Der kapillare Flissig- 
keitsstand zwischen parallelen Platten. Kolloid-ZS. 57, 277—285, 
1931, Nr.3. Unterhalb von 2mm Plattenbreite ist der kapillare Aufstieg zwischen 
parallelen Glasplatten nicht mehr unabhiingig von der Plattenbreite, wie es die 
Theorie verlangen wiirde. Vielmehr nimmt mit abnehmender Plattenbreite die 
Héhe des Meniskus ab. Bei ungleicher Breite der beiden Platten entscheidet die 
schmalere. Die Verinderlichkeit mit der Breite ist um so gréfer, je geringer der 
Abstand ist. Gemant. 


W. Fraenkel. Die Beeinflussung der Vergiitung durch Recken 
nachdem Abschrecken. ZS. f. Metallkde. 23, 172—176, 1931, Nr.6. An drei 
Aluminiumlegierungen wird durch zahlreiche Versuche festgestellt, daf} eine 
zwischen Abschreckung und Vergiitung eingeschaltete Kaltverformung die Ver- 
giitung verringert. Wahrend z. B. die Harte von Duralumin durch Vergiiten und 
nachheriges Walzen um 20% von 70 auf 140kg/mm? gesteigert werden konnte, 
erreichte man, wenn die Legierung gleich nach dem Abschrecken gewalzt wurde, 
nur 120kg/mm?. Besonders empfindlich waren Legierungen vom Sclerontypus. 
Leitfahigkeitsmessungen zeigten, da®B die Vergiitung nach Kaltverformung schneller 
verlauft. Elastische Beanspruchung wahrend des Vergiitens iibte auf den Verlauf 
der elektrischen Leitfahigkeit keinen wesentlichen Einflu® aus. Der Verlauf der 
elektrischen Leitfahigkeit wihrend der Vergiitung einer Silberlegierung mit 
8% Cu wurde durch Recken nach dem Abschrecken nicht beeinfluft. v. Géler. 


W. Késter. Die Beeinflussung des Eigenschaftswertes eines. 
Metalles durch Zusammenwirken von Kaltreckung und fein- 
verteilten Ausscheidungen. ZS. f. Metallkde. 23, 176—177, 1931, Nr. 6 
Die Koerzitivkraft von Stahl wird sowohl durch Kaltverformung als auch durch 
feinverteilte Ausscheidungen erhéht. Versuche iiber die Kombination beider 
Wirkungen an stickstoffhaltigem Stahl zeigten, da die durch die Ausscheidungen 
bewirkte Zunahme mit dem Reckgrad etwa linear abnimmt; und zwar nimmt sie 
etwas starker ab, wenn der Stahl vor der Ausscheidung gereckt wird, als bei nach-— 
traglicher Reckung. Wird der Stickstoff durch Gliihen bei 300° wiederum in Lésung © 


gebracht, so erreicht die Koerzitivkraft einen nur vom Reckgrad abhingigen Wert, 
der von der Vorgeschichte unabhingig ist. v. Géler. 


Wilhelm Goedecke. Studien itiber die Vergiitung der Legierungen 
des Systems Gold—Platin durch geringe Zusatze dritter 
Komponenten. Siebert-Festschrift 1931, S.100—107. Wie bekannt, lassen 


> 


EEE 


11. Grenzflichen. 12. Werkstoffe 623 


sich Legierungen von Gold und Platin, die mehr als 20 % Pt enthalten, vergiiten. 


_ Diese Fahigkeit wird auch auf Legierungen mit weniger als 20 % Pt ausgedehnt, 


*» 


x 


wenn geringe Mengen eines dritten und zwar unedlen Metalls hinzugesetzt werden. 
Dieser Fall ist fiir Fe als Zusatzmetall vom Verf. niiher untersucht worden. Zu- 
nachst wurde der Einflu8 der Gliihdauer bei verschiedenen Vergiitungstemperaturen, 
aber 1. koustantem Pt- und Fe-Gehalt, 2. bei gegebenem Pt-Gehalt (10 %), aber 
wechselndem Fe-Gehalt, 3. bei gegebenem Fe-Gehalt (0,2 .%), aber wechselndem 
Pt-Gehalt, und 4. fiir Legierungen mit einem Pt-Gehalt von 20% und einem Fe- 
Gehalt von 0, 0,2 und 1,0% auf die Brinellhirte untersucht. Es zeigte sich, daw 
der Vergiitungsprozefi mit steigender Temperatur gréfere Geschwindigkeit an- 
nimmt, daf} ferner die maximale Vergiitungshirte bei gegebenem Fe-Gehalt bei 
6% Pt ein Maximum zeigt, und daf Legierungen von mindestens 20 % Pt und Fe- 
Zusaiz zwei Hartemaxima in der Kurve, welche die Abhangigkeit der Hirte von 
der Glihdauer darstellt, zeigen. Auch die Abhingigkeit des spezifischen elek- 
trischen Widerstandes von der Temperatur wurde fiir eine Legierung mit 10 % Pt 
und 0,2 % Fe untersucht. Die theoretische Deutung der Beobachtungen stéSt vor- 
laufig noch auf Schwierigkeiten. Zum Schluf werden Angaben iiber die ver- 
wendeten Apparaturen gemacht. v, Steinwehr. 


Constitution of the Alloys of Silver and Mercury. Nature 128, 


1082, 1981, Nr. 3243. ; 

H. Salmang. Die pyrochemische Reihe der Oxyde. S.A. ZS. f. angew. 
Chem. 44, 908—912, 1931, Nr. 46. 

Hermann Salmang und Josef Kaltenbach. Untersuchungen iiber die 
Verschlackung feuerfester Stoffe VI Untersuchungen iiber 
die Korrosionskraft und die Konstitution der Metallhiitten- 
schlacken. 8S, A. Feuerfest—Ofenbau 7, 88S., 1931, Nr. 11. H, Ebert. 


Hans Jebsen-Marwedel. Die Technologiedes Glasesim Lichtenatur- 
wissenschaftlicher Forschung. Naturwissensch. 19, 1033—1037, 1931, 
Nr.52. Die Theorie der molekularen Konstitution des Glases ist von Kinfluf auf 
die Erkenntnis, wie das Glas zweckmafig zu behandeln. und welches physikalische 
Verhalien von ihm zu erwarten ist. In dieser Hinsicht ist es von unschatzbarem 
Wert zu wissen, da®B fast alle Eigenschaften des Glases sich in einem Transforma- 
tionspunkt plétzlich verandern kénnen. Den wahren technischen Verhaltnissen 


- durch quantitative Messung der Verzégerungserscheinungen des latenten Glases auf 


den Grund zu gehen, ist eine der wichtigsten Aufgaben praktischer Forschungs- 


tatigkeit. Das ternire Zustandsdiagramm Na, 0 — CaO —Si0, ist so gut bekannt 


geworden, da die Industrie der Kalknatronsilikatglaser hierin eine wichtige 
Grundlage fiir ihre Einrichtungen und Mafinahmen besitzt. Den auftretenden 
Entglasungen und ihren Kristalltrachten kommt eine hohe Bedeutung als Merkmal 
zur Begutachtung auftretender Fabrikationsfehler und ihrer Ursache zu. Mit Hilfe 
der Mikroskopie und Réntgenographie konnten die petrographischen Unter- 
suchungsmethoden der Technologie des Glases und der Keramik grofe Dienste 
erweisen. Unsere Kenntnis von Reaktionen in festem Zustande hat die Vorstellung 
vom zeillichen Ablauf des Schmelzprozesses wesentlich geférdert. Die Tatsache der 


 Forderung nach duferster Homogenitait des Glases bringt es mit sich, dai uns 


nicht nur die Reaktionschemie seiner Rohstoffe interessiert, sondern auch der 
Reaktionsmechanismus. Eine noch vertieftere Kenntnis der Viskositatseigenschaften 
des Glases wire fiir die konstruktive Durechbildung der Fabrikationsverfahren von 
hohem Wert. Gerade die magchinelle Verarbeitung des Glases zwingt zu genauer 
Kenntnis seines physikalisch-chemischen Verhaltens. Als Forderung hat zu gelten: 


die Wissenschaft der Silikate hat der Praxis zu dienen. Fliigge. 
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Arthur Marshall. Faraday’s Research on Optical Glass. Journ. Soc. | 


Glass Techn. Trans. 15, 212—218, 1931, Nr.59. In den Jahren 1828 und 1829 
widmete sich Faraday dem praktischen Glasschmelzen und fiihrte 225 Schmelzen 
aus, iiber die er sorgfaltig Buch fihrte. Ausziige aus seinen Aufzeichnungen, Briefe 
an die Royal Society werden wiedergegeben, ferner kurz seine Methode, optisches 
Glas zu schmelzen, dargestellt. Braun. 


D. N. Sandilands. Chapters in the History of the Midland Glass 
Industry. I. The Early History of Glass-making in the Stour- 
bridge District. Journ. Soc. Glass Techn. Trans. 15, 219—227, 1931, Nr. 59. 
Die Namen: wandernder Glasmacherfamilien lassen sich bis 1581 zuriickverfolgen. 
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts begann man infolge der Klagen tuber Waldver- 
wiistungen durch Eisen- und Glaswerke in den Glashiitten mit der Kohlenfeuerung; 
im Jahre 1615 wurde Holz fiir Glaséfen unbedingt verboten. Am Ende des 17. Jahr- 
hunderts wurden gedeckte Hafen eingefiihrt und Bleiglas verwendet, ferner die 
Fortschritte des Ofenbaues der Eisenhiitten in den Glashiitten nutzbar gemacht. 
In der ersten Hialfte des 18. Jahrhunderts lernte man farbige Glaser herstellen. 
1780 wurde der erste Kiihlofen (Lehr) gebaut. Braun. 


H. Hermann. Beitrag zur Physik der Verpackung. ZS. f. techn. Phys. 
12, 686—688, 1931, Nr.12. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Temperatur- 
anderungen der Umgebung veranlassen bei verpackten Waren Wanderungen des 


im Packmittel und in der Ware adsorbierten Wassers, welche zu Schadigungen — 


fiihren kénnen. Als wichtige Punkte bei der Beurteilung packtechnischer Fragen 
kommen in Betracht: die Beliifitung und die Warmeiibertragung durch das Pack- 
mittel und in der Ware. Die Zweckmafigkeit baw. Unzweckmafigkeit wasserdichter 
Packungen wird an Beispielen .dargelegt. Braun. 


5: Elektrizitat. und Magnetismus. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 


Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifiimter. Nr. 307. Elektrot. 
ZS, 52, 1600, 1981, Nr. 53. H. Ebert. 


Robert W. Paul. Some electrical instruments at the Faraday 
centenary exhibition, 1931. Journ. scient. instr. 8, 337—349, 1931, Nr. 11. 
Die in der Albert Hall zu Ehren Faradays veranstaltete Jahrhundertausstellung 
gab einen Uberblick iiber Forschung und Erfindung auf dem Gebiete der Elek- 
trizitat, Chemie und Elektrometallurgie wahrend der letzten hundert Jahre. Mit 
dieser Ausstellung verbunden war eine Schau, welche die Erzeugung der Elektrizitat 
illustrierte und eine andere, die der elektrischen MefStechnik gewidmet war. Die 
Anordnung war so getroffen, da die Instrumente nach ihrem Wirkungsprinzip 
eingeteilt waren, und da jede Gruppe die historische Entwicklung zeigte, die sie 
durchgemacht hatte. Unter den ausgestellten Apparaten befand sich eine grofere 
Zahl historischer Originalinstrumente von Bedeutung, die zum Teil abgebildet sind. 
Auch eine Anzahl ganz moderner Instrumente befand sich auf der Ausstellung 
durch die gezeigt wird, in welcher Weise die Ideen Alterer Forscher ausgestaltet 
und erweitert worden sind. Den Abschlu8 bilden eine Zusammenstellung von 
Literaturnachweisen, die sich auf die historisch wichtigen Instrumente der Aus- 
stellung beziehen, und eine Sammlung von Autogrammen namhafter Besucher 


derselben. v. Steinwehr. 
L. O'Bryan. The Portable Double Bridge. Gen. Electr. Rev. 34, 752, 1981, 


Nr. 12. H. Ebert. 
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W. B. Mann. A note ona mercury rheostat. Journ. scient. instr. 8, 362 
ee ous, 1981, Nr.11. H, Ebert. 
G. M. Rose, Jr. A method for measuring very high values of resi- 
Stance: Rev. Scient. Instr. (N.S.) 2, 810—813, 1931, Nr.12. Die bekannte zur 
Messung grofier Widerstiinde benutzte Methode, die auf der Messung des den 
Widerstand bei gegebener Spannung durchflieBenden Stromes vermittelst eines 
hochempfindlichen Galvanometers beruht, ist in ihrer Anwendbarkeit auf Wider- 
stande bis 10° Ohm beschrankt. Durch Ersatz des Galvanometers durch ein Pliotron 
(FP. 54) mit kleinem Gitterstrom gelingt es, den MefSbereich bis herauf zu 1017 Ohm 
za erweitern. Die charakteristischen Daten sowie die Bedingungen, unter denen 
diese Réhre arbeitet, werden gegeben. Ferner werden das Schaltungschema fiir 
die Widerstandsmessung skizziert und das Verfahren zur Berechnung des zu 
messenden Widerstandes angegeben. Die Anwendungsméglichkeit dieser Réhren- 
anordnung ist nicht auf das erwahnte Gebiet beschrinkt, sie ist vielmehr die gleiche 
wie die eines Galvanometers oder Elektroskops. v. Steinwehr. 


Friedrich Miiller und Kari Geissler. Untersuchungen am Lindemann- 
Elektrometer. ZS. f. Elektrochem. 37, 857—861, 1931, Nr.12. Das in Deutsch- 
land von der Firma Spindler & Hoyer hergestelite Instrument (vgl. F. A. und A. F. 
Lindemann und T.C.Keeley, Phil. Mag. 49, 604, 1928) hat eine aus zwei 
parallelen Faden von etwa 20mm bestehende Nadel, die in der Mitte an einem Torsions- 
faden aus Quarz befestigt ist und die sich zwischen vier von Bernsteinstaében ge- 
- tragenen Quadranten befindet. Nadel und Quarzfaden sind mit metallisch leitendem 
Uberzug versehen. Die Drehung der Nadel wird mit einem Mikroskop abgelesen. 
Die Kapazitét des Instruments betragt nur 1,3cm. Die Verff. untersuchten die 
einzeinen Fehlerquellen des Elektrometers, Einfluf von Isolationsfehlern auf die 
Nullage usw., besonders die Einwirkung der Deckglaser infolge von Influenz- 
Jadungen auf die Mefigenauigkeit. Bei dem als Nullinstrument gebrauchten Elektro- 
meter kann der Mefifehler unter giinstigen Bedingungen auf 0,1 mV herabgedriickt 
werden (vgl. auch H. Israel, ZS. f. Instrkde. 51, 464, 1931). W. Jaeger. 


E. Wilkinson. An electrostatic voltmeter for measuring high 
voltages athighfrequency. Journ. scient. instr. 8, 350—355, 1931, Nr. 11. 
Das Hochspannungsvoltmeter besteht aus einer festen Elektrodenanordnung, zwei 
Ringen oder je zwei Kugeln und einem drehbaren System aus Aluminiumrohr mit 
Kugeln an beiden Enden. Die Kugeln des Systems sind aus Celluloid, chemisch 
versilbert und verkupfert. Die wirksame Kapazitaét des Instrumentes betragt etwa 
5 uuF. Die EHichkurve ist durch die Wahl und Anordnung der festen Elek- 
troden nahezu geradlinig. Die Ablesung erfolgt durch Spiegel und Lichtzeiger. 
Pfestorf. 
-K. Yamaguchi and S. Inoue. On the home-made standard mica 
condensers. Cire. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 81, 16S., 1931 (japanisch mit eng- 
lischer Ubersicht). Die Arbeit enthalt Versuchsresultate, die an Normal-Glimmer- 
kondensatoren japanischer Fabrikation erhalten wurden. Der Temperaturkoeffi- 
zient der Kapazitiat liegt zwischen 2 bis 3.10 und 1.10~4, der Isolationswiderstand 
zwischen 1011 Ohm und 109 bis 108Ohm. Versuche iiber den Riickstand wurden nur 
angestellt, um die Kondensatoren nach dieser Richtung miteinander zu vergleichen. 
Ferner wurde das Verhalten der Kapazitat bei verschiedenen Lade- und Entlade- 
zeiten bei Gleichspannung sowie die Frequenzabhingigkeit der Kapazitat und des 
Verlustfaktors bei Wechselstrom untersucht. Die Ergebnisse wurden mit den 
Resultaten der Absorptionsmessungen verglichen. Zickner. 


Panta S. Tutundzi¢. Rotierende Quecksilberelektrode und ihre 
Anwendungin der Elektrolyse. ZS. f. anorg. Chem. 202, 297—304, 1931, 
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Nr. 3/4. Die elektroanalytische Bestimmung von Metallen in der Form von- 
Amalgamen wird erschwert durch das nicht unbedeutende Gewicht des das als 
Kathode dienende Quecksilber enthaltenden GefaBes. Der Verf. beschreibt eine 
von ihm konstruierte Elektrode, die weniger als die Halfte der leichtesten bisher 
zu diesem Zwecke benutzten wiegt, und bei der durch Rotation eine gute Durch- 
mischung des gebildeten Amalgams erzielt wird. Uber das Arbeiten mit derselben 
werden nihere Angaben gemacht. Die Brauchbarkeit der Elektrode wird durch eine 
Anzahl Analysen von Hg, Cu und Zn, die bei den beiden ersteren Metallen fiir 
Niederschlage von noch nicht 0,2g eine durchschnittliche Genauigkeit von 0,1 %, 
bei dem letzteren eine solche von etwa 0,5 % ergeben, nachgewiesen. v. Steinwehr, 


Richard Ambronn. Ein neuer registrierender Beschleunigungs- 
messer nach dem Piezo-Quarzplatten-System. Feinmech. u. 
Praz. 39, 199—204, 1931, Nr.9. Es wird ein piezoelektrischer Erschittterungsmesser 
mit Réhrenvoltmeter und Saitengalvanometer als Registriergerat beschrieben. Der 
Registrierapparat ist fiir Feldgebrauch besonders durchgebildet. Ein mit gleich- 
zeitigen Aufnahmen von sechs Erschiitterungsapparaturen aufgenommener Regi- 
strierstreifen wird wiedergegeben. H. E. Linckh. 


H. Dicks. Glas- oder Metallentladungsrohr? Arch. f. Elektrot. 25, 
523—524, 1981, Nr.7. Untersuchung iiber die Brauchbarkeit von Entladungsrohren | 
beim Kathodenstrahloszillographen. Verf. berichtet, daf ein Glasentladungsrohr, 
bei dem die Entladung teils in der Glasréhre, teils innerhalb einer zylindrischen _ 
Hohlanode verlduft, bei niedrigen Strémen und Spannungen (¢ = 0,3 mA; 
E = 50kV) eine Lebensdauer bis zu 1000 Brennstunden erreichen kann. An- 
schlieBend untersucht Verf. ein Metallentladungsrohr nach Knoll und Knob- 
lauch, bei dem die Entladung zur Unschadlichmachung der Kathodenzerstau- 
bungsprodukte ganzlich innerhalb einer Metallrédhre brennt, und findet, daft 
innerhalb gewisser Druckgrenzen stdrende Nebenentladungen auftreten, die sich 
nur durch Anbringen einer Kathode und Anode mantelférmig umgebenden 
Zwischenelektrode beheben lassen. Bei gréferen Abstainden Kathode—Anode lait 
sich die Zwischenelektrode zur Steuerung der Intensitét der Gasentladung be- 
nutzen. Knoll, 
M. Knoll und H, Knoblauch. Bemerkung zur obenstehenden Arbeit. 
Arch, f. Elektrot. 25, 853, 1931, Nr. 12. Hinweis darauf, daf fiir héhere Stréme und: 
Spannungen ({>>1mA; £ = 70 bis 80kV) Glasentladungsrohre bei Dauerbetrieb 
nicht brauchbar sind und die bei geringen Strémen notwendige Vorkonzentrierspule 
lingere Abmessungen bzw.  geringere Mefiempfindlichkeit der Kathodenstrahl- 
oszillographen bedingt. Die von Dicks beobachteten Nebenentladungen kénnen 
nur auf ungeeignetes Isoliermaterial, ungeniigende Vakuumregelung oder Nicht 
einhaltung der angegebenen Abmessungen zuriickgefiihrt werden, da Metall- 
entladungsrohre der angegebenen Form ohne Anderung des Elektrodenabstands 
bei Spannungen zwischen 80 und 15kV und Stromstarken zwischen 0,1 und 10mA 
erfahrungsgema® gleichmafig ruhig brennen, Die von Dieks angegebene 
Zwischenelektrode wurde auch schon von den Verff. verwendet, ist aber bei 


Spannungen bis zu 80kV fiir den ruhigen Betrieb der Metallentladungsréhre nicht 
notwendig. Knoll 


H. Dicks. Erwiderung. Ebenda S.854—855. Verf. schlie8t sich beziiglich der 
Verwendbarkeit der. verschiedenen Entladungsrohre der Meinung der oben- 
genannten Autoren an, bestreitet aber, daf die Anwendung kleiner Stréme bzw. 
einer Vorkonzentrierspule mit starker VergréSerung der Baulainge und erhéblicl 
verringerter Mefiempfindlichkeit erkauft werden mu8 und weist nochmals auf die. 
giinstige Wirkung der Zwischenelektrode hin. Knoll. 
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H. Klewe. Gegeninduktivitatsmessungen an Leitungen mit 
“Erdriickleitung in Skillingaryd. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 533—538, 
1931, Nr. 12. H. Ebert. 


Jul. Hartmann. Mercury-jet commutation. Spark-Neglecting 
Commutation and its Technical Possibilities, Engineering 132, 
742—744, 1931, Nr. 3439. Im Anschlu8 an seine friiheren Arbeiten iiber den 
Quecksilber-Wellenstrahlgleichrichter (vgl. diese Ber, S. 401) bringt der Verf. neu- 
artige Losungswege fiir die Strahlkommutierung. Beim Plattenstrahlgleichrichter 
wird ein Quecksilberstrahl durch eine elektromagnetische Vorrichtung fhnlich 
wie bei der friiher vom Verf. beschriebenen elektromagnetischen Pumpe mit 
-intermittierender Geschwindigkeit-aus einer Diise herausgedriickt. Hierdurch ent- 
stehen an dem Strahl plattenartige Auswiichse, die sich mit der mittleren Strahl- 
geschwindigkeit fortpflanzen und die in sinnvoller Weise zur Kommutierung ver- 
wendet werden. Dieser Gleichrichter und der friiher behandelte Wellenstrahl- 
gleichrichter haben den Vorzug, daf die Strahlkommutierung und die Spannung 
_ zwangslautig ohne besondere Hilfsmittel synchron arbeiten. Es werden schlieSlich 
zwei Gleichrichterarten beschrieben, bei denen die Kommutierung erst durch 
Verwendung eines Synchronmotors erméglicht wird, Sie werden als Kettenstrahl- 
gleichrichter und als Spiralstrahlgleichrichter bezeichnet. Die Umkehrbarkeit des 
' Strahigleichrichters erméglicht die Transformation von Gleichspannung. Dies wird 
. an praktischen Beispielen erlautert. Johannes Kluge. 


_E.L.E, Wheateroft. The calibration of oildamped oscillographs. 
Journ. scient. instr, 8, 319—324, 1931, Nr.10. Es wird auf experimentellem Wege 
-nachgepriift, wieweit die erzwungene Schwingungsbewegung einer é6lgedaémpften 
Oszillographenschleife durch eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung 
mit konstanten Koeffizienten, Dampfungsglied und harmonischer Storungsfunktion 
darstellbar ist. Die Schleifenbewegung wird nach Amplitude und Phase mit 
Sechleifenspiegel und Lichtzeiger in den lichtelektrischen Strom einer Photozelle 
verwandelt. Photostromkreis und Schleifenstromkreis sind zu einer Briicke zu- 
sammengeschaltet, aus deren Gleichgewichtseinstellung das Amplitudenverhaltnis 
und die Phasenverschiebung der Schleifenbewegung bei den verschiedenen Fre- 
quenzen ermittelt werden kann. Die Versuche zeigen, dafi die obige Voraussetzung 
nur bis zu Frequenzen von etwa 2000 Hertz erfiillt ist. Die Ursache fiir die Ab- 
_ weichungen bei noch héheren Frequenzen kann vielleicht in lokalen Erwaérmungen 
des Ols durch die gréfieren Bewegungsgeschwindigkeiten liegen, oder vielleicht 
noch mehr durch die komplizierte Bauweise der Schleife begriindet sein, die bei 
‘héheren Frequenzen nicht mehr als ein lineares System betrachtet werden kann. 
Es werden schlieBlich noch einige Angaben iiber die giinstigste Hinstellung der 
Dampfung gemacht. Johannes Kluge. 


M. Pauthenier et Mme Moreau-Hanot, L’adsorption des ions par des 
-particules sphériques conductrices dans un champ ionisé. 
C. R. 193, 1068—1070, 1931, Nr. 22. Eine kleine n-fach negativ geladene Kugel vom 
Radius @ sei in einem homogenen elektrischen Feld EZ) angebracht. In der Nahe 
der Kugel befindet sich eine einfache negative Ladung —e. Die Kraft in der 
 Richtung des Kugelradius auf die einfache Ladung wird untersucht. Sie entsteht 
als Resultante von vier Kraften: die Radialkomponente von Ey, die Wirkung der 
von E, induzierten Ladungen, die Coulombsche Abstofung, die Wirkung des 
elektrischen Bildes von — e relativ zur Kugel. Bei kleinem n existiert in der Nahe 
der Kugel eine Zone, wo die Radialkraft anziehend ist, so dafi das Elektron von 
der Kugel eingefangen wird. Bei gréferem n verschwindet zuletzt diese Zone, so 
da die Kugel iiberall von abstofSienden Kraften umgeben wird. J. Holtsmark. 
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James W. Broxon. The dielectric constant of commercial nitro- 
gen at high pressures. Phys. Rev. (2) 38, 2049—2050, 1931, Nr.11. Mit | 
Hilfe einer Elektrometermethode (vgl. J. W. Broxon, Phys. Rev. 37, 1338 und 
38, 1704, 1981) wurde vom Verf. die DK « von Stickstoff (Reinheit 99 %) bis zu 
einem Druck von 167 Atm. gemessen. (e —1) dnderte sich linear mit dem Druck 
um den Betrag von 556.10-§ pro Atmosphare bei 16,5° C. Oberhalb 150 Atm. 
schien eine kleine Abweichung von dem linearen Verlauf in Form eines lang- 
sameren Anstiegs einzutreten. Indes war die gréf8te Abweichung von der Linearitat 
nur in der GroBenordnung des wahrscheinlichen Fehlers. Die experimentelle Kurve 
gibt den Wert K = 1,0920 bei 167 Atm., wahrend die Fortfiihrung der geraden 
Linie zu einem Wert 1,0929 fiihren wiirde. R. Jaeger. 


A. Nikuradse, Zur Klarung der Stromleitung in Transformator- 
élen. Elektrot. ZS. 52, 1544, 1931, Nr.51. Aus den vom Verf. gemessenen Strom- 
spannungskurven an ‘Transformatorendlen gewinnt Verf. fiir den instabilen 
Bereich kurz vor dem Durchschlag die Beziehung I = Io e°"| daraus unter An- 
nahme eines stationiren Zustandes, also keiner Feldverzerrung, die Beziehung 
I = ie®®. dies ergibt die Méglichkeit einer Stofionisation in dielektrischen 
Fliissigkeiten bei hohen Feldstarken. Pfestorj. 


C. Baldwin Sawyer. The use of Rochelle salt crystals for electri- 
cal reproducers and microphones. Proce. Inst. Radio Eng. 19, 2020 | 
—2029, 1931, Nr.11. Kristalle aus Rochellesalz, nach Art der. Streifen in einem 
Bimetallthermometer paarweise verbunden und entgegengesetzt durch reziproken © 
Piezoeffekt erregt, sind zur Konstruktion von Mikrophonen, Elektro-Schalldosen 
und Lautsprechern sehr geeignet. Es kann Dilatation oder Scherung (Torsion) der 
Kristalle, je nach der Orientierung zur elektrischen Achse, benutzt werden. Zwei 
Kristallplatten, durch ein Stanniolblatt' voneinander getrennt, werden aufeinander- 
gelegt. Die freien Flachen erhalten je eine Belegung, die miteinander verbunden 
den einen Pol bilden. Die zweite Spannungszufiihrung wird an die innere Belegung 
angeschlossen. In den beiden Platten sind nun die Felder entgegengesetzt, die eine 
wird nach rechts, die andere nach links geschert; halt man die Platten unten fest, 
so ergibt sich am oberen Ende eine Torsion, die, wie beim Bimetallthermometer, 
durch das Prinzip der Gegenschaltung mechanisch stark vergréfert ist. Dispro- 
portionalitét zwischen Feld und mechanischer Bewegung durch Sattigung oder 
andere Ursachen werden hierdurch vermieden. Die Apparate sind konstruktiv be- 
sonders einfach, da zusitzliche magnetische oder elektrische Felder fiir die Funktion 
nicht erforderlich sind. Das Kristall-Mikrophon zeichnet sich durch Geridusch- 
losigkeit aus; der Tonabnehmer durch die Gréfe der erzeugten Spannung; der~ 
Laufsprecher durch die grofe Antriebskraft und die Giite der Wiedergabe, die dem 
elektrodynamischen Lautsprecher ebenbiirtig ist. Adelsberger. 


J.C. Me Lennan, A. C. Burton, A. Pitt and J.0. Wilhelm. Superconductivity 
at High Frequencies. Nature 128, 1004, 1931, Nr. 3241. 

J. C. MeLennan. On the resistance of Lead and Tin to High Fre- 
quency Currents at Superconductivity Temperature. Trans. 
Roy. Soc. of Canada, Sec. III, 25, 191—193, 1931, Nr.3. Die friiheren Versuche 
der Verff. (Phil. Mag. 12, 707, 19381; diese Ber. S.171) wurden mit unversilberten 
Vakuummantelgefafen wiederholt, und zwar mit Hochfrequenzstrémen von 
1,1.107Schwg./sec. Im Gegensatz zu den Versuchen mit versilberten Gefaen 
trat hierbei nahezu am Sprungpunkt des Bleies, aus dem die abgekiihlte Spule des 
Schwingungskreises bestand, eine sprunghafte Anderung der Dampfung, ent- 
sprechend dem Auftreten der Supraleitfahigkeit, ein. Analoge Messungen an Zinn, 
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bei denen die Temperaturbestimmung genauer moglich war, ergaben fiir den 
'Sprungpunkt zur Supraleitfahigkeit 3,55 bis 3,65°abs. bei 1,1. 107 Schwg./sec, 
wahrend der normale Sprungpunkt fiir Gleichstrom bei 3,70° abs. liegt. Verff. 
glauben nicht, da’ der Unterschied im Sprungpunkt auf den Skineffekt zu schieben 
ist. — Der negative Ausfall der friiheren Versuche lag also an der grofen, durch 
die Silberschicht hervorgerufenen zusitzlichen Dampfung des abgekiihlten Schwin- 
gungskreises, die den Sprung der Dampfung durch den Spulenwiderstand ver- 
deckte. W. Meissner. 


P. Réntgen und R. Buchkremer. Einflu® von Kobalt auf die technische 
Zinkelektrolyse. Metallwirtsch. 10, 963—967, 1931, Nr. 52. 


P. Lecomte du Noiiy. Mesure de la concentration en ions hydro- 
génedesliquidesau moyend’une électroderotative. C. R. 193, 
1417—1418, 1931, Nr. 26. H. Ebert. 


Adolf Koenig. Uber das Verhalten der Wasserstoff-Palladium- 

Diffusions-Elektrode beiStromlieferung. Siebert-Festschrift 1931, 

S.179—192. Aus einer Betrachtung der bisher gemachten Versuche, die Gaskette 

als Arbeitselement nutzbar zu machen, die in historischer Reihenfolge besprochen 

werden, schlieit der Verf., daf bei Verwendung eines fiir Wasserstoff gut dureh- 

lassigen Metalls als Elektrodenmaterial ein wesentlicher Fortschritt in dieser 

_Richtung zu erwarten ist. Als besonders geeignetes Metall ist Palladium wegen der 
- bei hoéherer Temperatur sehr grofen Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffs 
durch dasselbe anzusehen, das in Verbindung mit dem bei 203°C schmelzenden 
eutektischen Gemisch von Kalium- und Natriumnitrit mit 35 “Mol-% des ersteren 
Salzes als Elektrolyt zum Aufbau des Elements verwendet wird. Die Versuchs- 
temperaturen lagen zwischen 220 und 250°C. Aus den ermittelten und reprodu- 
zierten Spannungstrom- und Spannungszeitkurven des arbeitenden Elements wird 
der Schluf$ gezogen, dafi die hier beschriebene Palladiumdiffusionsgaskette im 
grofen und ganzen die gleiche spezifische Leistungsfahigkeit besitzt wie die bei 
wesentlich héherer Temperatur betriebenen Versuchsgasketten von Beutner 
sowie von Baur und seinen Mitarbeitern. Der Verf. ist der Ansicht, dafi das 
Element nunmehr bei entsprechender Dimensionierung der Elektroden und zweck- 
miafigem Aufbau einer Batterie Aussicht auf technische Verwertbarkeit hat’ 
v. Steinwehr. 

Yiiichi Ishibashi and Tadashi Ishizaki. Acid standard cells of the un- 
saturatedtype. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 785—796, 19381, Nr.12. Um die 
Beziehungen zwischen dem Sauregehalt und der EMK des Westonelements bei 
konstanter Konzentration des CdS 0,, sowie zwischen der Konzentration des Cd5 0, 
und der EMK bei konstanter Aziditat zu untersuchen, wurde zuniachst die Abhan- 
gigkeit der Léslichkeit des Cd SO, in Wasser von dem Sauregehalt bei 23°C be- 
stimmt. In dem Intervall von 0 bis 0,5 norm. Saure wurde eine Abnahme der Léslicb- 
keit von fast 5 % festgestellt. Fiir die Beziehung zwischen EMK und Sauregehalt 
wurde bei konstantem Gehalt der Lésung (zwischen 41 und 43% CdSO,) eine 
Abnahme der EMK mit zunehmendem Sduregehalt gefunden. Fiir das gleiche 
Konzentrationsintervall des CdS0O, ergab sich bei konstantem Sauregehalt 
_ (zwischen 0,01 und 0,2 norm.) ebenfalls eine Abnahme der EMK mit steigender Kon- 
zentration des CdS O,. Auch der Temperaturkoeffizient der EMK wurde unter den 
gleichen Bedingungen gemessen und in allen Fallen sehr klein, in einigen sogar 
verschwindend klein gefunden. Die Beobachtungen, die hierbei in betreff der zeit- 
lichen Konstanz der EMK gemacht wurden, fiihrten zu dem Schluf, dais die ange- 
sdiuerten ungesattigten Elemente den neutralen tiberlegen, den gesattigten neu- 
tralen Elementen jedoch unterlegen sind. Als geeignetstes Normalelement ist das 


630 5. Elektrizitat und Magnetismus 


mit 43,0 % Cd SO, bei einem Sauregehalt von 0,05 norm. anzusehen, das bei 20° C eine 

EMK von 1,018 40 besitzt, da sein Temperaturkoeffizient praktisch 0 und seine 
Konstanz ausgezeichnet ist. Die Hysterese angesauerter Elemente ist aufierordent- 
lich klein. Zwischen einem Séuregehalt von 0,01 bis 0,375 norm. ist in bezug hierauf 
kein Unterschied zu bemerken. v. Steinwehr. 


Ytiichi Ishibashi and Tadashi Ishizaki. Further studies on the acid 
standardcells, Res. Electrot. Lab. Tokyo, Nr. 318, 12S., 1931. In Fortsetzung 
der von J. Obata und Y. Ishibashi im Jahre 1921 ver6ffentlichten Unter- 
suchung werden die Ergebnisse von Versuchen an Westonelementen, deren Elek- 
trolyt angesiuert ist, mitgeteilt. Zunachst werden die Formeln, welche die Abhan- 
gigkeit des EMK des Elements vom Sauregehalt des Elektrolyten darstellen, 
besprochen. Sodann wird der Einflu8 des Séuregehalts bei den angesauerten Ele- 
menten mit gesittigter Losung untersucht und gefunden, dafi bei einem Sauregehalt 
bis zu 0,16 norm. der Temperaturkoeffizient zwar etwas unregelmafiig, aber doch 
von der gleichen Gréfenordnung wie der des neutralen Elements ist, bei héheren 
Konzentrationen jedoch das Bestreben zeigt, zu wachsen, was sich mit dem Befunde 
des National Physical Laboratorys deckt. Zu grofer Sauregehalt ist wegen der 
damit verbundenen Schwierigkeiten zu vermeiden. Nach den Erfahrungen der 
Verff. ist die giinstigste Aziditat 0,05 norm. Die EMK eines solchen Elements ist 
um 42 Mikrovolt kleiner als die des neutralen Elements. Die Konstanz der ange- — 
saiuerten Elemente ist, wenigstens in dem Zeitraume (3 Jahre), wahrend dessen die _ 
Untersuchung lauft, besser als die der neutralen Elemente. Elemente mit einem Saure- 
gehalte, der gréfer als 0,1 norm. ist, zeigen eine Tendenz zur Abnahme der EMK, 
da sich H,-Gas an der Amalgamoberflaiche ansammelt. Die Hysterese saurer 
Elemente ist im allgemeinen klein, doch sind plotzliche Temperaturanderungen 
zu vermeiden, da sie Veranlassung zu dauernden Anderungen der EMK geben 
kénnen. Die Ursache der Hysterese ist nach Ansicht der Verff. in der Korngréfe 
des Mercurosulfats und Cadmiumsulfats und in der Konzentration dieser beiden 
‘Salze zu suchen; sie ist um so kleiner, je weniger von beiden Salzen die Lésung 
enthalt. v. Steinwehr. 


H. Hammerschmid und E, Lange. Uber die elektrolytische Lésungs- 

‘tension und die notwendige Mitberiicksichtigung des Gal- 

vanipotentials Metall/Metall in der galvanischen Kette. 

Phys. ZS, 32, 958—964, 1931, Nr. 23. Der Begriff der elektrolytischen Lésungs- 

tension erfahrt wegen des zwischen zwei Metallen bestehenden Galvanipotentials 

eine Komplikation. In teilweiser Analogie zum einfacheren Zweiphasensystem:. 
Elektroneutraler Bodenkérper, gesittigte Lésung aft sich fiir ein elektrochemisches — 
Zweiphasensystem eine ideale Nullkonzentration £ und eine ideale Lésungs-— 
tension P;,, definieren, bei der das betreffende Galvanipotential 4 ¢ = 0 ist, und 
die ein Normalmaf} fiir die Energie darstellt, die beim Ubergang eines Ions aus 
der festen Phase in den Bereich der Bindungskrafte des Lésungsmittels auftritt. 
Diese Konzentration fallt erstens wegen Anteilnahme von Dipolen am Aufbau der 
elektrolytischen Doppelschicht nicht mit dem Nullpunkt der potentialbestimmenden 
Tonenadsorption, und zweitens wegen des Vorhandenseins der Oberflachenpoten- 
tiale (z) der reinen Phasen nicht mit dem Nullpunkt des zugehorigen Voltapoten- 
tials 4 y zusammen. Umgekehrt bieten diese beiden letzteren, wenigstens im 
Prinzip experimentell zuginglichen Nullpunkte keine Méglichkeit zur Bestimmung 
der obigen idealen Nullkonzentrationen £ oder Lésungstensionen P;q. Ferner 
wiirden zwei solche, zu einer galvanischen Kette kombinierte ideale yNullelek-- 
troden* nichts iiber die zugehérige EMK und damit iiber den Sinn des freiwilligen 
Reaktionsverlaufs besagen. Die in der Literatur zahlenmafig angegebenen realen 
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Nullkonzentrationen Z und realen Liésungstensionen P besagen nichts iiber den 
“absoluten oder relativen Wert des Galvanipotentials einer einzelnen Elektrode, 
auch nichts tiber die oben erwahnte normale Ioneniibergangsenergie, sondern nur 
etwas tiber die EMK bestimmter galvanischer Ketten. Zum Beispiel ist bei einer 
Kombinaticn zweier realer Nullelektroden das (bei einer solechen von zwei idealen 
Nullelektroden nicht bestehende) Kennzeichen EMK = 0 erfiillt. (Aus der Zu- 
sammenfassung.) Friedrich Gross. 


G.M.Sehrum and H. G. Wiest, Jr. Experiments With Short Arcs, Eleetr. 
Eng. 50, 827—829, 1931, Nr.10. Es werden Bogenentladungen zwischen Eisen- 
und Kupferelektroden bei verschiedenen Gasdrucken und Gasfiillungen sowie 
wenigen Millimetern Bogenlangen untersucht. Ferner wird oszillographisch der 
Ubergang der Glimmentladung in die Bogenentladung und umgekehrt aufgenom- 
men, wobei ein stetiger Ubergang zu beobachten ist. Die Verff. schlieSen daraus, 
daf} der wesentliche Faktor fiir den Wechsel der Entladungen die Stromdichte ‘an 
der Kathode ist. Wilhelmy. 


Ernest G. Linder and Ardith P. Davis. Reactions of hydrocarbons in 
the glow discharge. Journ. phys. chem. 35, 3649—3672, 1931, Nr.12. Es 
wird eine Theorie der chemischen Wirkung in der Glimmentladung gegeben und 
dann ein Apparat beschrieben, in dem Kohlenwasserstoffe in der Gasphase einer 
_Glimmentladung ausgesetzt und dann die Reaktionsprodukte gesammelt werden 
‘kénnen. Mefiergebnisse fiir 57 Kohlenwasserstoffe werden mitgeteilt. Es ergab 
sich, daf} in einer Reihe homologer Verbindungen zunehmenden Molekulargewichts 
(beispielsweise der normalen Paraffine) die Gasentwicklung pro Ampere mit dem 
Molekulargewicht zunimmt, wahrend sie in einer Reihe gleichen Molekulargewichts 
(beispielsweise o-, m- und p-Xylol) mit abnehmender Zentralisierung zunimmt. 
Die Zunahme der Gasentwicklung mit der Molekiilgrée wird auf zunehmende 
Fahigkeit, Energie auf andere Weise als durch Ionisierung zu binden, d. h. auf die 
zunehmende Anzahl von Freiheitsgraden zuriickgefiihrt. Die Menge der gebildeten 
unléslichen festen Phase nahm im allgemeinen mit Abnahme des Verhiltnisses 
von Wasserstoff zu Kohlenstoff im Ausgangskohlenwasserstoff zu. Giintherschulze. 


Leonard B. Loeb and Norris E. Bradbury. The velocity spectrum of nor- 
mal gaseous ions in air and the problem of ionic structure. 
Phys. Rey. (2) 38, 1716—1729, 1931, Nr.9. Hine kritische Betrachtung der soge- 
nannten Spektren der Ionenbeweglichkeiten, wie sie von verschiedenen Forschern 
angegeben worden sind, in Verbindung mit den Messungen der Verff. zeigen, dat 
_wiahrend Ionen, die 0,5 bis 2,0 sec alt sind, ein ausgepragtes Beweglichkeitsbereich 
‘haben, dieses nicht immer bei normalen Ionen der Fall ist, die wahrend kirzerer 
Zeitintervalle beobachtet werden. Mit Hilfe der Untersuchungen von Loeb und 
von Luhr wird gezeigt, daf§ die Ionen wahrscheinlich aus einem oder zwei mole- 
kularen Additionsprodukten einer aktiven Molekiilart bestehen, die den urspriing- 
lich geladenen Trager mit Hilfe elektrochemischer Krafte einfangen, die von der 
Molekularkonstitution und dem Vorzeichen der Ladung abhangen. Solche Produkte 
_kénnen spurenweise als Verunreinigungen vorhanden sein, oder auch in Luft durch 
den Ionisator erzeugt werden. Daher wird die Geschwindigkeit, mit der das 
Beweglichkeitsspektrum entsteht, von der relativen Bestandigkeit der verschie- 
denen Icnenadditionsprodukte und der relativen und absoluten Konzentration der 
aktiven Molekeln abhingen. Also andert sich das Spektrum mit dem Alter der 
-Tonen und den Versuchsbedingungen. Es wird vermutet, dafi der gréfere Teil der 
Verringerung der Beweglichkeit der Ionen unter den theoretischen Wert, der 
unter der Annahme abgeleitet ist, daf die neutralen Molekeln durch die lonen 
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nicht angezogen werden, von der gewéhbnlich angenommenen Kraft der dielek- 
trischen Polarisation herriihrt, wie sie in der vollstandigen Langevin-Gleichung 
benutzt wird. Wahrend das benutzte Gesetz fiir grofe Annaherung von Jon und 
Molekiil (1 bis 2 Atomradien) nicht genau ist, geniigt es fiir grofere Abstande. Die 
Wirkung der elektrochemischen Verbindungen lagert sich iiber diese allgemeine 
Anziehung und fiihrt zu einer Erklarung der Verschiedenheiten der positiven und, 
negativen Beweglichkeiten und der dreifachen Verringerung des Wieder- 
vereinigungskoeffizienten bei langem Altern, ohne bedeutende Anderung in der 
Ionenbeweglichkeit, wie sie kiirzlich von Luhr und Bradbury beobachtet 
wurde. Giintherschulze. 


Norris Bradbury. The Absolute Values of the Mobilities of 
Gaseous lons. Phys. Rev. (2) 38, 1905—1906, 1931, Nr.10. Die absoluten Werte 
der Beweglichkeiten von Gasionen werden nach der Methode von Tyndall und 
Grindley [Proc. Roy. Soc. (A) 110, 341, 1926] gemessen. Die Jonisation wird durch 
harte Réntgenstrahlen (80kV, Coolidgerohr) hervorgerufen. Die Ionisationskammer 
ist aus Glas, alle Metallteile sind so klein wie méglich gehalten. Die Kammer wird 
vor der Fiillung mit dem zu untersuchenden gereinigten Gas unter Vakuum aus- 
geheizt. In Luft findet der Verf. bei normaler Temperatur und normalem Druck 
2,21 cm/sec fiir Volt/em fiir das negative Ion und 1,60 cm/sec fiir Volt/em fir das 
positive Ion in Ubereinstimmung mit friiheren Beobachtern (Loeb, Tyndall 
und Grindley). Die mittlere Lebensdauer der Ionen ist 0,05sec. In Wasser- 
stoff zeigt sich die Existenz von zwei Klassen von Ionen. Die Lebensdauer der 
einen ist 0,07 sec, és ist das normale Wasserstoffion, es hat eine Beweglichkeit von 
8,25 cm/sec fiir Volt/em, Die andere Art hat eine Lebensdauer ‘von 0,04 sec und 
eine Beweglichkeit von 13,1 em/sec fiir Volt/em. Die Versuche werden fortgesetzt. 

Friedrich Gross. 
Paul Bichtiger. Die Behindertung des Anodenfalles bei der 
Bogenentladung. Helv. Phys. Acta 4, 409—427, 1931, Nr.6. Fortsetzung 
einer Untersuchung von Bachtiger und Wehrli iiber die behinderte Bogen- 
entladung in Stickstoff. Die Messungen dieser ersten Arbeit wurden mit zwei 
thermisch stark verschiedenen Kathoden bis zu hohen Stromstarken erweitert. 
Dazu wurden an einer Bogenentladung mit Wolframelektroden in Stickstoff von 
180mm Druck Spannungs-Elektrodendistanzkurven gemessen und daraus die 
Minimumspannung U,, sowie die Abfallweite D, bei welcher ein steiler Span- 
nungsabfall 4 U eintritt, ermittelt. Mit Hilfe von Energiegleichungen unter Be- 
nutzung der Elektrodentemperaturen gelingt der quantitative Nachweis, da 4 U 
einer Abnahme des Anodenfalles entspricht. Experimentell ergibt sich bei Stab- 
und Halbkugelkathoden eine Zunahme der Abfallweite D ungefahr proportional 
mit der Quadratwurzel aus der Minimumspannung U,,. Bei Verwendung thermisch 
verschiedener Anoden zeigt sich, da die Distanz D und daher auch die Gas- 
temperatur wesentlich von der Anodentemperatur beeinflu8t werden. ,,Thermisch 
verschieden“ sollen’ solche ‘Elektroden genannt werden, bei welchen die Warme- 
ableitung verschieden ist. Es werden auch noch Spannungs-Bogenlingekurven in 
Wasserstoff gemessen. Bei diesem Gase tritt ein Spannungsabfall in zwei anndhernd 
gleich grofen Stufen auf. Die Abfallweite D nimmt hier, im Gegensatz zu Stick- 
stoff, ungefahr proportional mit der Minimumspannung U,, zu. Giintherschulze. 


F. M. Penning. Die Ziindspannung von Helium bei kleinen 
Werten von pd. Naturwissensch, 19, 1042, 1931, Nr.52. Verf. hat gefunden 

dafi die Kurve, die die Ziindspannung in He von gegebenem Druck (z. B20 7mm) 
mit dem Abstand der planparallelen Elektroden verbindet, eine S-férmige Gestalt 
hat. So ist beispielsweise bei 2,4 em Elektrodenabstand Ziindung méglich zwischen 


. 
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etwa 350 und 1250 Volt, sowie oberhalb von 3000 Volt, wihrend bei den dazwischen 
~liegenden Spannungen von 1250 bis 3000 Volt nicht gezindet werden kann. Dafiir 
wird folgende Erkliarung gegeben: Wenn der Elektrodenabstand d verringert wird, 
nimmt bei konstanter Elektrodenspannung die Zahl der Ionisierungen eines Elek- 
trons ab. Damit dennoch Ziindung einsetzt, mu® die Elektronengeschwindigkeit 
vergrofert, also die Spannung erhéht werden. Die Ionisierungswahrscheinlichkeit 
hat aber bei einer bestimmten Spannung ein Maximum. Wird dieses Maximum 
uberschritten, so nimmt die Ionisierung wieder ab, und damit wird die Ziindung 
unméglich. Sie kann erst wieder einsetzen, wenn bei wesentlich héherer Spannung 
die positiven Ionen im Gas zu ionisieren beginnen. Giintherschulze. 


J. S. Townsend and S. P. Me Callum. The Colour ofthe Light from High- 
Frequency Discharges in Helium. Phil. Mag. (7) 12, 1168—1175, 1931, 
Nr. 81. Auf drei Quarzréhren von 4em Durchmesser und. 30cm Linge, die mit 
Helium von 0,62, 3 und 12,5 mm Hg-Druck gefiillt sind, werden zwei aus wenigen 
Drahtwindungen bestehende Spulen im Abstand von 4—6em als Aufenelektroden 
auigeschoben. Die an diese Elektroden angelegte Hochfrequenzschwingung hat eine 
Wellenlange von 140 m. Die sich bei Veranderung von Druck, Spannung, Elektroden- 
abstand und -form ergebenden Farbanderungen der Entladung werden beobachtet 
und spektroskopiert. Im Rohr von 8mm Gasdruck zeigt sich bei Steigerung der 
Spannung von 77 Vo. auf 1100 V,.4 zuniachst ein schwaches gelbes Leuchten 
zwischen den Elektroden, dessen Intensitét mit der Spannung steigt, dann bilden 
sich an den Elektroden rote Leuchterscheinungen aus, die vom gelben Leuchten 
durch Dunkelraume getrennt sind. Mit zunehmender Spannung nimmt der vom 
gelben Leuchten erfiillte Raum im gleichen Mafie ab, wie der vom roten Leuchten 
erfiilite zunimmt, bis schlieBlich das gelbe Leuchten ganz verschwindet. Bei 
' Spannungen iiber 1100 Volt zeigt sich aufSfier dem roten Leuchten ein schwaches gelbes 
Leuchten an den Rohrenden. Nur die rote Leuchterscheinung zeigt ein Banden- 
spektrum. Bei 12,5 mm Gasdruck wird das anfanglich gleichformige gelbe Leuchten 
geschichtet, die Zahl der durch Dunkelraume getrennten Schichten nimmt mit 
steigender Spannung ab. .Man kann ein Bandenspektrum feststellen, das im Ver- 
gleich zu den normalen Heliumlinien sehr schwach ist. Das rote Elektrodenleuchten 
wird ringférmig. Bei 0,62mm Gasdruck geht das gelbe Leuchten in eine rosa 
Leuchterscheinung iiber, an den Elektroden zeigt sich griines Leuchten; das Banden- 
_ spektrum fehlt, nur eine Intensitaétszunahme der starksten griinen Linie ist bemerk- 

bar, die zuriickgefiihrt wird auf die Zunahme der Bewegungsenergie der Elektronen. 
Anderung des Elektrodenabstandes und der Elektrodenform bewirken keine grund- 
 satzliche Veranderung der Leuchterscheinungen. Erganzende Versuche mit einer 
Gleichstromentladung ergeben nur fiir den der positiven Séule zugekehrten rot- 
leuchtenden Teil des negativen Glimmlichtes ein breites Bandenspektrum, wahrend 
_ das Bandenspektrum der positiven Siule zu schwach ist, um die Farbe der Entladung 
zu beeinflussen. Knoblauch. 


Duifieux et G. Trotel. Phénoménes lumineux produits par le 
roulement d’amalgames sur le verre dans le vide. C. R. 193, 1405 
—1407, 1931, Nr. 26.-Das Studium der Leuchterscheinungen, die beobachtet werden, 
wenn ein groSer Quecksilbertropfen in einem evakuierten Glasgefafe rollt, wird 
auf Amalgame von Zn, Cd und Na ausgedehnt. Die Lichterscheinungen, die bei 
einem Amalgam, das 1/9 Zn enthalt, erst beim Erwarmen des Glasgefafes tiber 
40° auftreien, unterscheiden sich etwas von denen, die bei reinem Hg beobachtet 
werden. Beim Reiben der Oberfliche des Glases mit einem Isolator tritt eine 
- Jeuchtende elektrische Entladung auf. Die beim Cd-Amalgam beobachteten Er- 
scheinungen 4hneln den beim Zn-Amalgam beschriebenen. Beim Na-Amalgam, 
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das in einer Konzentration von 0,01 % verwendet wurde, ist es schwierig, das Haften 
an der Glaswandung zu verhindern. Die beobachteten Erscheinungen sind nahezu 
die gleichen wie bei den beiden anderen Amalgamen, jedoch unterscheidet sich 
das Ausseken der Lichterscheinungen in merkwiirdiger Weise von dem bei jenen, 
da sich ein gelber Fleck ohne merkliche Dicke ausbildet, der an der Oberflache 
des Glases haftet, und der fast ausschlieflich Licht ven der Wellenlange der 
D-Linie aussendet. v. Steinwehr. 


Ww. J. Miller. Zur Theorie derelektrolytischen Ventilwirkung. 
ZS, f. Phys. 73, 560—564, 1931, Nr. 7/8. Der Verf. wendet sich gegen den Anspruch 
von Giintherschulze und Betz, die Hypothese zuerst aufgestellt zu haben, 
da® eine massive Oxyd- oder Hydroxydschicht sowohl als Trager des Widerstandes als 
auch der Kapazitit bei einer Sperrelektrode anzusehen ist, womit die Hypothese 
einer Gasschicht, die von Giintherschulze stammt, aufzugeben sei, und nimmt 
die Prioritat fiir die erstere Erklarung fiir sich in Anspruch. Die Einwande von 
Gintherschulze gegen die elektroosmotische Theorie dieses Effektes fihrt 
er auf eine falsche Annahme iiber die Porositat. derartiger Schichten zuriick, bei 
denen es sich nicht um eine grobe Porositaét, sondern um praktisch massive 
Schichten handelt, deren Poren nur den 105ten bis 107ten Teil der Flache ein- 
nehmen. Hiernach sieht der Verf. keinen zwingenden. Grund, die elektroosmo- 
tische Hypothese zu verlassen, so dafi die Notwendigkeit der Annahme einer uni- 
polaren Leitung in der Deckschicht nicht erwiesen ist. v. Steinwehr. 


R. Suhrmann, Uberchemische und elektrische Vorgangean gas- 
beladenen Metalloberflachen. ZS. f. anorg. Chem. 203, 235—244, 1931, 
Nr.1/2. Die Adsorption von Alkalimetallen an edlen Metallen verindert ihre 
Elektronenaffinitat. Die Alkalimetalle werden namlich in Ionen und Elektronen 
gespalten, wobei die Anwesenheit der letzteren die Austrittsarbeit der Elektronen 
verringert. Das la®t sich an der Zunahme der spektralen lichtelektrischen 
Empfindlichkeit nachweisen. Es treten hierbei eigentiimliche elektrische Felder an 
der Oberflache auf. In geringerem Grade zeigt auch adsorbierter Wasserstoff diese 
Wirkung. Bei Gliihen von Platin im Vakuum wird der ausgetriebene Wasserstoff 
zum Teil adsorbiert, wodurch die lichtelektrische Empfindlichkeit zunimmt. Bei 
nachfolgendem Elektronenbombardement nimmt die Empfindlichkeit ‘wieder ab. 

Gemant. 
R. Suhrmann. Neue Beobachtungeniiber Feld-und Photoeffekte 
an 4uferen Grenzflachen. Phys. ZS. 32, 929—937, 1931, Nr. 23. (Vortrag 
7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Einleitend werden friithere Versuche des Vertf. 
beschrieben tiber die Beeinflussung der Ausbildung des selektiven Maximums bei 
Photokathoden durch das Vorhandensein einer Zwischenschicht, die das Alkalimetall 
der Kathode in irgendeiner Weise zu binden vermag. Es folgt eine Diskussion der 
Austrittsarbeit diinner Alkalischichten und ihrer Beeinflussung durch die 
Elektronenaffinitat des Tragermetalls, Wirkung einer intermediiiren, elektro- 
negativen Sauerstoffschicht, Einflu8 der Schichtdicke und der Polarisationsebene 
des einfallenden Lichtes unter Beriicksichtigung eigener und fremder Arbeiten. 
Die neueren Untersuchungen von Suhrmann und besonders von Fleischer 
deuten darauf hin, daf das Quantendquivalentgesetz doch erfiillt ist, obgleich die 
maximal erreichten, auf absorbiertes Licht bezogenen Ausbeuten bisher maximal 
26 % betrugen. — Beziiglich des Einflusses des Potentialgradienten auf die Anzahl 
der austretenden Photoelektronen unterscheidet Verf. zwischen einem »inneren“ 
von der Lichtfarbe unabhangigen Feldeffekt, der durch die von vornherein gegebene 
Potentialverteilung in der Zelle bedingt ist und den Sattigungspunkt um nur etwa 
20 Volt verschieben kann, und einem ,,iiuferen“ Feldeffekt, der besonders die 
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langsamen, also durch. langwelligeres Liéht ausgelisten Elektronen betrifft, die 
- infolge ihrer geringen Austrittsgeschwindigkeit von selbst das Metall nicht so leicht 
verlassen kénnen. Dieser Effekt ist durch das Eingreifen der auBeren Felder aut 
die Atom- und Bildkraftfelder zu deuten und erfiillt die von Schottky auf- 
gestellte Bedingung: i = i,. e Vu 


‘S 


Servig. 


A. Grumbach et F, Taboury. Variation discontinue de laforce élec- 
tromotrice des piles photovoltaiques a liquides colorés. C.R. 
193, 1178—1180, 1931, Nr. 23. Verff. beschreiben die experimentellen Vorsichts- 
mafregeln, die sie zur Vermeidung von Fehlern (Kontaktpotentialdifferenz, 
Beeinflussung durch das Mefiinstrument) bei der Messung des Becquerel-Effektes 
getroffen haben, und die Eigenschaften einer speziellen Art von Zellen, die als 
Elektrolyte eine angesiuerte Fluoreszeinlésung enthalten. Sewig, 


R. Holm. Vorlaufige Mitteilung tiber Metallkontakte mit sehr 
dinner Fremdschicht. ZS. f. techn. Phys. 12, 663—665, 1931, Nr. 12. 
(Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Die Beobachtungen an reinen 
Vakuummetallkontakten fiihren zur Annahme von diinnen Fremdhauten; besonders 
schnell bilden sich solehe Fremdhaute in Gegenwart von Luft an unedlen Metallen 
aus. Sie beseitigen den metallischen Klebkontakt. Der Ubergangswiderstand jedoch 
bleibt praktisch unverandert, obwohl man schon bei Annahme einer monoatomaren 
Fremdschicht mit einem spezifischen Widerstand von 10®Ohm.em einen 108 mal 
grofieren Ubergangswiderstand am Kontakt erwarten miifite. Der Ubergangswider- 
stand andert sich mit sinkender Temperatur wenig, um dann wie z. B. beim Zinn 
in Supraleitung tiberzugehen, und ergibt sich aus dem gesamten Kontaktwiderstand, 
vermindert um den Ausbreitungswiderstand, der mit Hilfe des FlieSdruckes aus 
den kreisf6érmigen Kontaktflachenabmessungen besonders berechnet wird. Die 
theoretischen Deutungsméglichkeiten der Versuchsergebnisse werden offen- 
gelassen. Johannes Kluge. 


A. H. Warner. The determination of the photoelectric thres- 
holdfortungsten by Fowler’s method. Phys. Rev. (2) 38, 1871—1875, 
1931, Nr.10. Die Messungen werden an einem Wolframfaden bei 110, 900 und 
790° K sowie an sorgfaltig entgastem und dann im Hochvakuum verdampftem 
Wolfram bei Zimmertemperatur durchgefiihrt. Fiir den Wolframdraht wird nach 
der Fowlerschen Methode fiir 0°K im Mittel eine Austrittsarbeit von 4,69 Volt 
(2632 A) berechnet. Die thermische Austrittsarbeit dieser Oberflache betragt 
4,71 Volt. Aus den Messungen an der verdampften Wolframschicht wird bei 0° K 
eine Austrittsarbeit von 4,54 Volt (2720A) berechnet. Dieser Wert stimmt mit dem 
yon Dushman angegebenen von 4,54 Volt fiir die thermische Austrittsarbeit bei 
gleicher Temperatur iiberein. Verf. halt diesen Wert fiir den zuverlassigsten, 
waibhrend der Wert von 4,69 Volt (2632A) infelge der Gegenwart von Ver- 
unreinigungen ais weniger zuverlassig angesehen werden muf. W. Kluge. 


E. M. Wellish. Photo-Electrons and Negative Ions. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 134, 427—444, 1931, Nr. 824. Gegenstand vorliegender Untersuchung 
ist die Erscheinung, da beim Durchgang von Elektronen durch ein Gas ein Teil 
derselben sich den Gasmolekiilen anheften und negative Ionen bilden. Die Elek- 
tronen wurden durch ultraviolettes Licht aus einer vergoldeten Kathodenplatte 
abgelést, die 2cm von einer dhnlichen Platte entfernt angebracht war. An die 
Elektroden wurde eine Wechselspannung mit rechteckiger Kurvenform angelegt. 
Als Fiillgas diente Luft bei verschiedenen Drucken. Die Messung wurde so aus- 
gefiihrt, da® fiir einen bestimmten Gasdruck und verschiedene Potentialdifferenzen 


636 5. Elektrizitiét und Magnetismus 


U der stationiire Strom i) und diejenigen Stréme i, und 7, gemessen wurden, die 
Wechselzahlen von 30 bzw. 600 Hertz entsprechen. Beim Auftragen der Werte 
is/ip und is/ip gegen 1/U ergaben sich zwischen 7 und 760mm Druck Kurven einer 
charakteristisehen Art. Dieselben wurden dann mit solchen verglichen, die auf 
Grund allgemeiner mathematischer Uberlegungen abgeleitet waren, wobei sich 
zeigte, dai das bisher fiir den Mechanismus dieser Gasentladung angenommene 


Schema unhaltbar ist. Ergebnis der Untersuchung ist, da die grofe Mehrzahl der ~ 


negativen Ionen in der Nachbarschaft der Elektrode entsteht, von der die Elek- 


tronen ausgehen. Die Elektronen, die hier keine negativen lonen bilden, gehen in ~ 


der Regel als freie Elektronen durch die ganze Gasstrecke hindurch. Sewig. 


B. Gudden. Uber Leitungs- und Photoelektronen in Isolatoren 
und Halbleitern. Phys. ZS. 32, 825—833, 1931, Nr. 21. (Zusammenfassender 
Vortrag Physikertag Bad Elster, Sept. 1931.) Im ersten Teil des Referates wird die 
Frage des Mechanismus der nichtmetallischen Elektronenleistung behandelt. Dabei 
wird die Grenze zwischen Halbleiter und Isolator, die Temperaturabhangigkeit der 
Leitfahigkeit, der Einflu®8 der Reinheit, Kristallgréie baw. Korngréfe des Versuchs- 
materials besprochen. Fiir die durch verschiedene Behandlung, z. B. Begasung mit 
O., um Groenordnungen erzielten Schwankungen des Leitfahigkeitswertes von 
Halbleitern in Abhiangigkeit von der Temperatur wird anschauliches Versuchs- 
material gebracht. Bei der Besprechung der Elektronenbewegung im Isolator wird 


auf die Erfahrungen auf dem Gebiete der lichtelektrischen Leitung in Isolatoren 


tibergegangen. Es wird im Rahmen von Lichtsondenmessungen des Primaérstromes 
die Bedeutung der Sittigungsfeldstarke, der Absorptionskonstanten fiir Elektronen, 
des Kristallgitters, der GitterstérsteHen und der freien Weglange der Elektronen 
im Isolator erértert. SchlieBlich wird der Fall einer Uberlagerung von licht- 
elektrischer und von elektronischer Dunkelleitung betrachtet. Im zweiten Teil des 
Referates wird die Herkunft der Photoelektronen in Isolatoren und Halbleitern 
besprochen. Dabei werden drei bekannte Falle unterschieden, in denen Licht- 
absorption zur Elektronenabspaltung im Kristallinnern fiihrt. Die lichtelektrische 
Leitung wird nie durch Absorption im idealen Kristallgitter, sondern in Stérstellen 
hervorgerufen. Im Zusammenhang hiermit wird die neuerlich von Pohl und 
Hilsch begriindete Erscheinung des ,,latenten Bildes* diskutiert. Fiir die Halb- 
leiter wird als Beispiel die optische Absorption und lichtelektrische Leitung von 
Cu, 0 angefihrt. Verf. begriindet, daB8 die Elektronen, welche die Dunkelleitung 
bewirken, den gleichen Stérungsstellen entstammen, die fiir die lichtelektrische 
Leitung verantwortlich gemacht werden und deren optische Absorption am lang- 
welligsten liegt, iedenfalls nicht dem normalen Gitter. Zum Schluf werden die 
Materialschwierigkeiten erértert, die gerade auf diesem Gebiete der Physik sehr 
gro8 sind und bisher zu teilweise recht widersprechenden Ergebnissen gefiihrt 
haben. Im Hinblick auf den zusammenfassenden Charakter und die zahlreichen 
angefthrten Literaturunterlagen empfiehlt sich ein Zuriickgreifen auf die Original- 


arbeit. W. Kluge. 


W. Flechsig. Uher die Stromspannungsabhingigkeit bei der 
lichtelektrischen Leitung in Kristallen. Phys. ZS. $2, 843—847, 
1931, Nr. 21. (Vortrag, Physikertag Bad Elster, Sept. 1931.) Der Nachweis einer 
Sattigung bei der lichtelektrischen Leitung in Kristallen gelang bisher bei Kristall- 
dicken von der Gréfenordnung eines Zehntel Millimeters. Die Sattigungsspannung 
hangt dabei von der Kristalldicke quadratisch ab. Verf. beobachtet nun an Kristall- 
stiicken (Steinsalz) von weit iiber 1 mm Dicke bei unerwartet niedrigen Spannungen 
deutlich einen parabelahnlichen Verlauf der Stromspannungskurve. Die Quanten- 
ausbeute zeigt einen Wert von 1/. Zusammen mit direkter Ausmessung der 
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Elektronenwege durch Lichtsonde wird hieraus der Schlu& gezogen, dai Sattigungs- 
_-tharakter der Stromspannungskurve nicht stets durchdringende Elektronen bis zur 
Elektrode bedeutet. Die Wegstreckenkomponente der Photoelektronen ist pro- 
portional der Frequenz des wirkenden Lichtes und der Feldstarke. umgekehrt 
proportional dem Verfarbungsgrad und der Temperatur. SchlieBlich werden noch 
Stromspannungscharakteristiken an Senarmontit, Cerussit und Zinkblende gezeigt 
und im Rahmen der aufgefundenen Erscheinung diskutiert. W. Kluge. 


A. L. Reimann and L. R. G. Treloar. Thermionic Emission and Elee- 
trical Conductivity of Oxide Cathodes. Phil. Mag. (7) 12, 1073—1088, 
1931, Nr. 81. Fortsetzung der Arbeit von Reimann und Murgoci (Phil. Mag. 9, 
440, 1930). Untersucht wird an Gliihkathoden: 1. Abhangigkeit der Leitfahigkeii 
der Oxydschicht sowie der thermionischen Emission von der Fadentemperaiur. Zwei 
verdrillte Nickeldrahte mit einer Oxydbelegung aus gleichen Teilen von Barium- 
und Strontiumoxyd werden zur genaueren Temperaturbestimmung durch eine 
besondere Heizvorrichtung erwairmt. Der Strom zwischen beiden Drahten bei einer 
Spannung von 0,1 Volt an den Drahten und Temperaturen von 700 bis 1000° K ist 
ein Mafi fiir die Leitfahigkeit der Oxydschicht. Zur Messung der thermionischen 
Emission wird zwischen die parallelgeschalteten Drahte und die als Anode 
dienende Heizvorrichtung eine Spannung von 90 Volt bei den gleichen Temperaturen 
gelegt. 2. Abhangigkeit des Leitungsstromes in der Oxydschicht von der an die 
Schicht angelegten Spannung bei verschiedenen Temperaturen. 3. Abhangigkeit 
ai des thermionischen Stromes vom Anodenpotential. Der zu uniersuchende Gliihdraht 
- wird zwischen zwei Platten angeordnet, zwischen Draht und Platten liegt die 
_ Anodenspannung. AnschlieBend werden die bisher aufgestellten Theorien iiber 
den Mechanismus der Stromleitung in der Oxydschicht und den Ausgangspunkt der 
Emission eingehend diskutiert. Wahrend Becker annimmt, dafi der Strom durch 
_ die Schicht hauptsachlich auf Elektronen, zum geringen Teil auf Barium- und Sauer- 
_ stoffionen beruht, und Lowry glaubt, daf die an der Oberflache des Trager- 
_ drahtes emittierten Elektronen durch die Zwischenraume in der Oxydschicht 
diffundieren, finden die Verff. durch alle bisher bekannten und ihre neugefundenen 

_ Ergebnisse die Theorie von Reimann und Murgoci bestatigt. Nach dieser 
wird thermionisch an der Tragerdrahtoberflache emittierter Strom ausschlieflich 
durch Barium- bzw. Strontiumionen durch die Oxydschicht elektrolytisch an die 
_AuBenflache geleitet, von wo er wiederum thermionisch emittiert wird. Knoblauch. 


iH. S. Patterson. The Theory of the Electrification of Aerosols. 

Phil. Mag. (7) 12, 1175—1182, 1931, Nr. 81. Je nach der Art seiner Erzeugung ist ein 
Aerosol im Anfangszustand entweder elektrisch ungeladen oder hochgeladen. In 
einem. anfanglich elektrisch ungeladenen Aerosol biidet sich im Verlauf weniger 
_ Stunden durch Anlagerung freier Ionen aus der Luft an neutrale Partikelchen eine 
- gunehmende Anzahl elektrisch geladener Teilchen. Die Koagulation des Aerosols wirki 
_ nicht ladungsvermindernd, da die Anzahl der ZusammenstéSe von Teilchen mit 
_ Ladungen verschiedenen Vorzeichens, die allein zur Ladungsverminderung fibren. 
‘klein ist im Verhdltnis zur Anzahl der iiberhaupt erfolgenden ZusammenstéSe. Durch 
- die Koagulation erfolgt die Zunahme der geladenen Teilchen anfanglich rasch, dann 
' langsamer. Ein anfanglich hochgeladenes Aerosol dagegen behalt iiber langere Zeit 
seinen Ladungszustand unverandert bei, da die meisten Teilchen schon mehrfach 
geladen sind und keine weitere Anlagerung von Jonen stattfindet. Die Koagulation 
wirkt auch hier nicht ladungsvermindernd. Verf. stellt fiir beide Formen des 
Aerosols getrennt je eine mathematische Beziehung auf iiber den Ladungszustand in 
Abhangigkeit von der Zeit. Die rechnerischen. Ergebnisse werden mit bereits 
_bekannten experimentellen Untersuchungen verglichen. Fiir ein hochgeladenes 
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Aerosol (brennendes Magnesiumband) ergibt sich gute Ubereinstimmung zwischen 
Rechnung und Versuch. Untersuchungen am niedrig geladenen Aerosol ergeben fiir 
Rauch von Stearinsiiure gute Ubereinstimmung, ftir Ammoniumehlorid ist die 
(Jbereinstimmung anfiinglich gut, fiir Zeiten iiber 60 Minuten nach Erzeugung des 
Aerosols ist die Anzahl der tatsiichlich vorhandenen geladenen Teilchen groBer als 
die der errechneten. Als Ursache wird eine kleine Menge freien radioaktiven 
Materials angesehen, die bei Erzeugung des Aerosols im Versuchsraum vorhanden 
war und die Anzahl der sekundlich je em’ erzeugten Ionen erhdéhte. Knoblauch. 


A. Girard et G. Chaudron. Contribution al’étude du sesquioxyde 
defer ferromagnétique. C.R. 193, 1418—1421, 1931, Nr. 26. H. Ebert. 


Ernst Friederich, Uber ferromagnetische Platin-Chrom- und 
Iridium-Chrom-Legierungen. (Vorliufige Mitteilung.) ZS. f. techn. Phys. 
13, 59, 1982, Nr.1. Berichtigung ebenda S.102, Nr. 2. Platin-Chrom- und Iridium- 
Chromlegierungen erwiesen sich bei etwa 10 Gew.-% Chrom als ferromagnetisch. Die 
Magnetisierungsintensitit erwies sich als etwa 15 mal so klein wie die des Eisens. 

E. Friederich. 
G. Foex. Variations du moment atomique chez les paramagné- 
tiques. Etats magnétiques et variétés diverses d’un méme 
ion. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 353—875, 1931, Nr. 11. Die Beobachtungen, 
da® paramagnetische Ionen ein und desselben Elementes verschiedene magnetische 
Zustiinde, also beispielsweise verschiedene Magnetonenzahlen einnehmen kénnen, 
sind in letzter Zeit nicht nur fiir verstiindliche Einfliisse, wie die des Lésungsmittels, 
des Kristallgitters u. a., bekannt geworden, sondern auch fiir physikalisch un- oder 
schwerverstiindliche Bedingungen, beispielsweise fiir gleiche Temperaturen, gleiche 
Kristallgitter usw. F oe x stellt alle bisher bekanntgewordenen Zustandsanderungen 
von Eisen, Praseodym, Neodym, Platin, Eisenammonalaun, Fe [ (Ce Hy O2)s] 
.K-+ 2,2 H. O, Ferricyankalium, Nickelehloriir, Nickelsulfat mit 7 H,O, wasseriger 
Lésung von Ferroammoniumsulfat und Kupferchloriir sowie gasférmigem Sauer- 
stoff unter hohem Druck zusammen, die alle im 1/y — 7-Diagramm mehr oder 
weniger oft gebrochene gerade Linien ergeben sollen. Bei vielen von ihnen sind die 
Knicke durch die verschiedensten Beobachter festgestellt, wobei sich jedoch die 
errechneten Magnetonenzahlen haufig nicht decken. Diese Anderungen fufiern 
sich sowohl durch die Anderung der Magnetonenzahl (Curiekonstante), wie durch 
verschiedene .,Curietemperaturen* © im Gesetz von Weiss. Die Anderung der 
Magnetonenzahl ist immer mit einer Anderung von © verbunden, die Anderung von 
™ kann jedoch auch bei gleicher Magnetonenzahl auftreten (Parallelverschiebung 


im 1/,—T-Diagramm). Dabei kann sowohl mit steigender Temperatur die — 


Magnetonenzahl fallen wie steigen. Sie steigt bei Praseodym (13—> 15), Neodym 


(17 —> 22), Piatin bei hohen Temperaturen (8 —> 9), Magnesiumferrit, Nickel- — 


chloriir (16 —> 17), wasseriger Lésung von Ferroammoniumsulfat (26,5 —» 28,5), 
Kupferchloriirlésung (9—> 10); sie sinkt bei Eisen (21—> 17,5), Platin bei tiefen 
Temperaturen, Kisenammonalaun (30 —> 27), Fe[(C3H,0Os)o].K + 2,2 H.O 
(26,5 > 23,5), Ferricyankalium (13 —~ 12) und Sauerstoff (10 —> 9,5). Bisweilen 
werden bei ein und derselben Temperatur auch zwei (meta-) stabile Zustinde beob- 
achtet, indem sich die eine Gerade iiber den Knickpunkt hinaus verfolgen laBt, ehe 
sie umschligt. Da alle diese Substanzen dem Gesetz von Weiss streng folgen 
sollen, sind Mischungen zweier verschiedener Zustinde mit verschiedenen Curie- 
temperaturen ausgeschlossen: wenn die Anderung des magnetischen Zustandes 
eintritt, tritt sie gleichzeitig durch die ganze zur Beobachtung kommende Substanz- 
menge auf. Die Ursache dieser Zustandsinderungen ist — soweit sie nicht aut 
bekannte Einfliise der Kristallgitteriinderung, des Lésungsmittels usw. zuriickzu- 
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) fahren ist — bei einitgen, zB. Platin, vollig unbekannt. Veri. vergleicht die ver- 
» Schiedenen Zustande der Ionen mit den verschiedenen spektralen Zustanden. (_Elek- 
» tronenisomerie~ von Swinne, diese Ber. 7, 157, 1926.) Wegen der Eimelheiten 
mu auf das Original verwiesen werden. O.¢. Auwers. 


Ch. Sadron. Momenis ferromagnétiques et systéme périodique. 
iw RK. 193, 1070—1072, 1931, Nr.22. Aus der Abnahme der Saitigungsmagnetisierung 
_ bei Zusatz eines Fremdsiofies zm einem ierromasnetisehen Mefall, und zwar aus der 
_Neigung der Sattigungswert-Konzentrationskurve, lai sich nach Sadron ein 
Wert fiir das magnetische Moment des Zusaizsiofies ableiten. Die Ergebnisse dieser 

‘Berechnungen, die von dem Verf. fiir cine gréfere Anzahl binarer Legierungs- 
Psysieme des Nickels und Kobalis durchgefiihri sind, ergaben bemerkenzwerte Zu- 
Sammenhange mit der Siellung des Zusatzsiofies im periodischen System. Als erste 
wdieser GesetzmaSigkeiten wurde gefunden. dai alle Elemente der gicichen Vertikal- 
" reihe des periodischen Systems innerhalb der Fehlergrenzen die gleichen Momente 
besitzen, wie V und Sb: 23.0 und 24.4, oder Cr, Mo und W: 19, 195,19. Eine Aus 
‘nahme scheint nur Ru m machen Langs der Horientalreihen. von denen die 
/Eisenreihe untersucht wurde — Elemente, die sich mit Co oder Ni nicht legicren 
‘lieGen, wurden unier der Annahme der Giltickeii des obigen Geseizes durch gicich- 
_artige derselben Kolonne ersetzt — ordnen sich die magnetischen Momente der 
Meialle m zwei Gerade, die sich an der hichsien Sielle bei dem Metall Vanadiam 
| schneiden. Kussmazn. 

Ch. Sadren. Les momenis ferromagnétiques des éléments et le 
Systemepériodique Journ. de phys. ci le Radium (7) 2. 1505. — 1515S, 1961, 
2. Ea (Bell soc. frane. de phys. Nr.315.) Die Arbeit bringt eime kurze Wieder- 
Aholung des oben refericrien Auisatzes. Kussmann. 


,. Hocart et Mile A.Serres. Propriéiés magnétiques et siruciure 
erisialline dans les différentes variétés de sulfate de cobalt 
anhydre. C. R. 193, 1180—1182, 1931, Nr.2%3 Das wasserireie Kobalisuliat 
komm‘ je nach der vorangegangenen Erhitzung=temperatur in zwei Modifikationen 
yor, die sich insbesondere in ihren magnetischen Eigenschafien unterscheiden 
agnetonenzzhlen 25 bzw 26). Vou beiden Modifiketionen wurde eine Rénigen- 
ohecesinme - durchgefaihrt, wobei sich von der einen Probe cine Drebkristall- 

jinabm. saiackion Yell Sie ergab cine orthorhombische Struktur mit der Elementar- 


2 480, CO und den Gitterparameiera: a=—46 A; b = 671A. c= 845A. Der 


fkationen ist somit die gleiche, so daG die Verschiedenheit der magnetischen 
2 in einer verschiedenen Anordnung der Atome innerhalb der 
2 mu suchen isi Kussmann. 


A Serres. Le moment magnétique du cobalt tétravalent 
cee ee Da Co mit der Ordmungszahl 27 vierwertig 7% 
wirksa @ Hlcktronen haben muf, mithin dem dretwertiges Fe und dem zweiwerligen 
in gleichwertig sein mu, sollte man fir Co~**~ 29 Magnetonen erwarien wie 
Fe und Mu. wahrend Co** bekaunflich 2 Magnetonen hat, An CoO,.MgO 
EF i me 2897 Magnetonen beobachict, wenn auch nur in dem 
sraturbere b von 230 bis 50°C. sit einer Curictemperatur von — 1647 K. 
a ce O.¢. Aawers. 
id C. Stener. The Temperature Wariation of Instrinsie 
C. padtizetion and Associated Properties of Ferromagne- 
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Ferromagneten* eine Substanz, in der verschiedene Nebeneffekte, wie Anisotropie 
des Gitters, Verunreinigungen, magnetische Krafte zwischen den Elektronen, usw. 
vernachlissigt werden. Es soll diskutiert werden, wie weit sich die Eigenschaften 
wirklicher Ferromagneten, insbesondere von Nickel, durch die eines solchen 
,idealen* beschreiben lassen. Dabei werden als theoretisch streng giiltig fiir einen 
idealen Ferromagneten die Heisenberg-Weissschen Formeln angesehen (die 
in Wirklichkeit ziemlich grobe Naherungen sind. Der Ref.). Es ergibt sich, da} man 


den Verlauf der Sittigungsmagnetisierung als Funktion der Temperatur ziemlich ~ 


gut mit der Annahme darstellen kann, dafs Ni eine ideale Substanz mit 0,6 magnetisch 
wirksamen Elektronen pro Atom ist. Nur in der Nahe des Curiepunktes wird die 
Abweichung gro. Der Sprung der spezifischen Warme am Curiepunkt zeigt eben- 
falls eine starke Abweichung. Fiir das Vorzeichen der Diskontinuitat des Thomson- 
effektes wird eine Erklarung gegeben, die Gréfe stimmt mit der theoretisch zu 
erwartenden. Die Anderung in der Thermospannung gegen Platin ist dagegen zwei- 
mal zu klein. Verf. behauptet, da8 man ein Verstandnis fiir diese Abweichungen 
und eine Beziehung zwischen den Erscheinungen iiber und unter dem Curiepurkt 
bekommen kann, wenn man die relative GréSenordnung der Austauschkrafte zwischen 
Nachbaratomen und zwischen den Elektronen eines Atoms berticksichtigt. Peierls. 


Tokutaroé Hirone und Tadayosi Hikesaka. Zur Theorie des Ferro-@ 


magnetismus. ZS, f. Phys. 73, 62—73, 1931, Nr.1/2. Die Verff. versuchen, die 


Heisenbergsche Theorie des Ferromagnetismus quantitativ weiterzufiihren, | 


indem sie gewisse Summen, die dort nur abgeschatzt waren, berechnen. Dabei 
machen sie jedoch mathematische Hypothesen iiber die Lage der zu einem Wert 
des Gesamtspinmoments gehérigen Energiewerte. Aus den inzwischen ver6ffent- 
lichten Arbeiten von Slater und Bloch geht hervor, dafi diese Hypothesen 
nicht zutreffen. Peierls. 


KE. A. Kopilowitseh, Uber die Dimpfung von Magnetostriktions- 
resonatoren. Ukr. Phys. Abh. 2, 49—53, 1931, Nr.3. (Ukrainisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) An einer Reihe von Nickelstiben als Magnetostriktions- 
resonatoren wurde das logarithmische Dampfungsdekrement gemessen. Die Ergeb- 
nisse des Verf. lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1. Das Dimpfungsdekrement 
hangt ab von der mechanischen und thermischen Vorbehandlung des Resonators. 
2. Das Dampfungsdekrement wichst mit der Zunahme des erregenden magnetischen 
Wechselfeldés. 3. Es besteht eine starke Abhingigkeit des Dekrements von der 
Vormagnetisierung des Resonators, und zwar ergibt sich bei auf- und absteigender 
Magnetisierung eine Hysterese. Diese Hystereseerscheinung ist nach dem Verf. auf 
eine Hysterese in der Magnetisierungsdifferenz des deformierten Stabes gegeniiber 


der urspriinglichen Magnetisierungsintensitat zuriickzuftihren. Kussmann. 


Alexander Goetz and A. B. Focke. Diamagnetism in metal crystals. 
Science (N.S.) 74, 603—604, 1931, Nr.1928. Grundlegende Erklarungen zu den 
Problemen hinsichtlich Beziehungen zwischen der Konstitution fester Metalle und 
ihrer magnetischen Suszeptibilitat (Sn z.B. ist in fltissigem Zustand dia-, in 
»weifem“ para- und in ,grauem* Zustand diamagnetisch). Es bewirken fremde 


Atome magnetische Eigenschaften in dem betreffenden Metall, so z. B. der Zusatz — 
eines fliissigen Metalls (Sn,Pb) unter gewissen Bedingungen zunehmende ~ 
Suszeptibilitat usw., die u. a. von der Temperatur abhingig ist. So erweist sich 
Sn unterhalb 270°K parallel zur Achse paramagnetisch und normal zu ihr dia- 


magnetisch. Verf. erklart derartige Erscheinungen und den dabei auftretenden 


Einflu8 fremder Atome, sucht Beziehungen zwischen dem Diamagnetismus der — 


Kristallmetalle, der elektrischen Leitfahigkeit und Ahnliches mehr. Blaschke 
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8.8. Bhatnagar and R.N. Mathur. Magnetismand Molecular Structure. 
sPart Il. Influence of Position Isomerism on Diamagnetic 
S usceptibilities. Phil. Mag. (7) 11, 914—926, 1931, Nr. 72. Verff. untersuchen 
in Fortsetzung einer friiheren Arbeit (Phil. Mag. Juli 1930, S.101) den Einflu® der 
Konfiguration der Isomeren auf die diamagnetische Suszeptibilitat. Es wurde der 
Kinflu® fiir eine Reihe ortho-, para- und metasubstituierter aromatischer Korper 
untersucht. Ferner wird bei einigen isomeren Alkoholen die Temperaturabhiangig- 
keit bestimmt, um den Einflu8 der Assoziation festzustellen. Verff. kommen zu 
dem Schlufi, dai die Assoziation nicht fiir die Differenz in den diamagnetischen 
Suszeptibilitaten bei Isomeren herangezogen werden kann. Es wird eine Erklarung 
auf Grund der Elektronenbindung gegeben. Krauss. 


Johann Farquharson. Diamagnetism of liquid mixtures. Nature 129, 
25, 1932, Nr.3244. Das System Chloroform—Aceton wird noch einmal auf die 
Abhangigkeit seiner diamagnetischen Suszeptibilitat von der Konzentration unter- 
sucht. Es wird eine geringe Abweichung von einer linearen Beziehung zwischen 
Suszeptibilitat und Konzentration gefunden, entsprechend den Ergebnissen von 
Buchner (diese Ber. 8.178) und Ranganadham (diese Ber. 12, 2062, 
1931), abweichend von denen von Fr. Trew und Spencer (diese Ber. 12, 2278, 
1931). Die beiden Enden der Kurve zeigen ein Ansteigen des Diamagnetismus, 
was auf niolekulare Dissoziation schliefien lassen kann. O. v. Auwers. 


Paul Paseal et Pierre Minne. Sur 1l’existence et la préparation du 
“sous-oxyde de plomb. C.R.193,1303—1305, 1931, Nr. 25. Durch magnetische 
Messungen lat sich zeigen, dafi das Pb.O kein Gemisch von Pb und PbO sein 
kann, da cie Suszeptibilitaten der drei Kérper —9,09.10-* baw. — 0,12.10-® und 
— (0,19 .107-* betragen, sondern dafi es sich um ein echtes Suboxyd handeln muf. 
Ebenfalls durch magnetische Suszeptibilitatsmessungen lat sich die chemische Dar- 
stellung des Pb: O im einzelnen verfolgen. O. v. Auwers. 


A. Lallemand. Préparation de deuxtypesdesolutionsaqueuses 
deselcobalteux. Etude de leur état magnétique en fonction 
dela dilution. C. R. 193, 1823—1325, 1931, Nr. 25. Bekanntlich kénnen die 
magnetischen Suszeptibilitatswerte von Ionen schwanken, ohne daf} man immer den 
Grund dafiir kennte und die verschiedenen Zustiinde willkirlich hervorrufen kénnte. 
So existiert z. B. das Kobalt-(I1)-Ion in zwei Formen, einer stabilen, konzentrations- 
unabhangigen von 25 Magnetonen und einer veranderlichen, die in Abhangigkeit 
von den Konzentrationen ein ausgepragtes Maximum bei 0,01 bis 0,02 g Salz pro 
Gramm Lésung zeigt. Die Bedingungen fiir das Auftreten der einen oder der 
anderen Art waren bisher unbekannt. Verf. ist es gegliickt, fiir das Cott-Ion nach- 
-zuweisen, da® die konstante Art entsteht, wenn man bei der Auflésung von 
Co Cl.6H:0O hohe Konzentrationen durch dauerndes Bewegen der Fliissigkeit ver- 
meidet, die konzentrationsabhingige dagegen, wenn man unmittelbar konzentrierte 
Lésungen durch Lésen von Kristallen ohne jede Bewegung — lediglich durch 
Diffusion — herstellt. Bei der variablen Art hangt die Curietemperatur von der 
Konzentration ab. Verf. deutet den Anstieg der Suszeptibilitat des Cott-Ions iu 
‘wisseriger Lésung mit steigender Lésung als eine Abnahme des molekularen Feldes 
bei konstantem magnetischem Moment von 25 Weissschen Magnetonen. 
0. v. Auwers. 
L. Néel, Propriétés magnétiques du fer au-dessus du point de 
Curie. C. R. 193, 1325—1326, 1931, Nr. 25. Da die Kurvenstiicke von der p- bis 
-gur y-Umwandlung und von der y- zur 6-Umwandlung des Eisens nicht sehr aus- 
gedehnt sind, sind die paramagnetischen Bestimmungsstiicke und mithin die 
“Magnetonenzahlen nicht leicht mit hinreichender Genauigkeit zu bestimmen. Von 
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642 5. Elektrizitat und Magnetismus 


dem Gedanken ausgehend, daf durch Zinn, Silictum und andere Zusatze das y-Gebiet 
unterdriickt werden kann und damit ein hinreichend grofes Intervall eines einheit- 
lichen Kristallgitterzustandes gewonnen wird, aus dem man die Daten far reines 
Eisen estrapolieren kann, untersucht Verf. die Temperaturabhangigkeit ver- 
schiedener Eisen-Zinn- und Eisen-Siliciumlegierungen oberhalb der Curietemperatur. 
Sowohl die Eisen-Zinn- wie die Eisen-Siliciumreihe ergeben fur reines Eisen extra- 
poliert 0, = 772°C, 0, = 815°C und C = 0,022 56, was — wenn das a-Fe bei dieser 
Temperatur stabil ware — 15,79 Magnetonen entspricht, also 4,79 Magnetonen mehr 
als bei tieflen Temperaturen. Es scheint hier also ein entsprechender Unterschied 
um rund 5 Weisssche Magnetonen (= 1 Magneton von Bohr) vorzuliegen wie 
beim Nickel (8—> 8 Magnetonen). O. v. Auwers. 


J. J. Sommer. Beitraige zur Stabilitatelektrischer Stromkreise, 
insbesondere von Wechselstromkreisen. Ann. d. Phys. (5) 9 
419—457, 1931, Nr.4. Im Anschluf an die Untersuchungen von H. Buseh 
(Stabilitat, Labilitaét und Pendelungen in der Elektrotechnik, Leipzig, S. Hirzel, 
1913), die sich auf Gleichstromkreise beschrankt, wird die Stabilitat von Wechsel- 
stromkreisen behandelt. Der erste Teil bezieht sich auf einen einfachen Wechsel- 
stromkreis, der auBer dem Generator ein stromabhangiges Element in Reihe mit einem 
stromunabbangigen enthalt. Dabei ist unter stromabhaingigem Element gemeint ein 
solches (z. B. Lichtbogen, Spule mit Eisenkern), bei dem der Effektivwert der 
Spannung dem Effektivwerte des Stromes nicht proportional ist. Fiir einen solchen 
einfachen Kreis wird die Stabilitatsbedingung abgeleitet auf zwei Wegen, einmal 
durch eine Leistungsiiberlegung und dann mit Hilfe der Stérungsrechnung. Die 
letztere wird durchgefiihrt in zwei Fallen: 1. Das stromabhingige Element ist 
eine verinderliche Induktivitat (Hisendrossel). 2. Es ist ein veranderlicher O hm - 
scher Widerstand. Beide Wege fiihren zu einem Kriterium, das dem Kaufmann- 
schen fiir Gleichstromkreise entspricht. Der zweite Teil befafit sich mit einem ver- 
zweigten Wechselstromkreis: er besteht aus dem Generator, einem stromunab- 
hangigen Element und in Reihe damit einer Verzweigung zwischen einem strom- 
abhangigen und einem stromunabhiangigen Glied. Mit Hilfe der St6rungsrechnung 
wird die allgemeine Stabilitatsbedingung aufgestellt. Allgemeine Schliisse lassen 
sich daraus schwer ziehen, es kann aber gezeigt werden, dafi die Bedingung, wie 
sie Busch fiir verzweigte Gleichstromkreise abgeleitet hat (Kaufmannsches 
Kriterium, angewandt auf die Charakteristik des ganzen Kreises), bei Wechsel- 
stromkreisen unter Umstanden nicht gilt. Fiir verzweigte Wechselstromkreise wird 
noch ein sehr allgemeiner Satz aufgestellt fiir den Fall, da’ die Spannung des 
Generators vom Strom merklich unabhingig ist, wie es bei schwach belasteten 
Maschinen annihernd zutrifft. Es fallt dann die Spannung des Generators aus den 
Stabilitatsbedingungen heraus und es ist demnach gleichgiiltig, in welchem Zweig 
der Generator sitzt. Durch diese Uberlegung lassen sich viele Schaltungen von ver- 


zweigten und auch von gekoppelten Kreisen auf den oben behandelten Normal- 
fall zurtickfiihren. J. Zenneck 


G. A. Uger. Note on One-Wire Feeder for Traveling Waves, 
Westnik Elektrotechniki Nr.9, Sekt. I, S. 294—297, 1981. (Russisch mit englischer 
Ubersieht.) Der Verf. berechnet die Gleichung des elektrischen Feldvektors um 
einen Leiter der Linge 1 beim Durchgang einer Welle der Wellenlinge 1 und die 
Verteilung der Strahlung des Leiters in Abhangigkeit von 1/4. Unter Benutzung 
der Poyntingschen Methode bestimmt der Verf. die ausgestrahlte . Leistung 
und den Strahlungswiderstand als Funktion von 2 71/2. Die allgemeinen Formeln 


werden auf den Fall der von V.V.Tatarinow beschriebene 


wendet. n Antenne ange- 


H. E. Linckh- 
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Aijaz Mohammed and §8. R. Kantebet. Formation of standing waves on 
Lecher wires. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1983—1987, 1931, Nr.11. Die Strom- 
verteilung auf einem Lecherschen Drahtsystem wird ermittelt. Fir die ein- 
zelnen Falle, die sich durch Veriinderung der Briickenlage oder der Linge er- 
geben, sind die Mefergebnisse graphisch wiedergegeben. Adelsberger 


K. Ogawa. Theoretical study on telephonic transmission cir- 
cuits. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 324, 56S., 1981. (Japanisch mit englischer 
Ubersicht.) 
Hans Decker. Eine Verzégerungsleitung fiir Messung und Vor- 
“fthrung von Laufzeitwirkungen in Fernmeldesystemen. 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 516—527, 1931, Nr.12. Stark entdimpfte Fernsprechkabel 
sehr grofier Reichweite kénnen eine stérend geringe Ubertragungsgeschwindigkeit 
aufweisen. Die experimentelle Untersuchung der zulissigen Ubertragungszeit laBt 
sich mit Hilfe einer auf dem Prinzip des Poulsenschen Telegraphons begriin- 
deten Verzégerungseinrichtung im Laboratorium bewerkstelligen. Einem endlosen 
Stahlband, welches ein Motor mit konstanter Geschwindigkeit iiber zwei Rollen 
transportiert, wird durch Sprechstréme iiber Mikrophon, Verstirker und Spule 
wechselnde Magnetisierung aufgedriickt. Das magnetisierte Band wandert an die 
Stelle des verschiebbar angeordneten Empfingers. Dort beeinfluBt es die Abhor- 
spule, worauf es entmagnetisiert wird um wieder besprochen werden zu kénnen. 
»Aus Versuchsergebnissen wird gefolgert, daf} eine Laufzeit des Gespriichs von 
0,3 sec den Flu der Unterhaltung noch nicht stort. Die beschriebene Verzégerungs- 
leitung gestattet auch die Messung von Echoeffekten, sowie die Priifung von Echo- 
sperren. Es wird festgestellt, daf unter bestimmten Versuchsbedingungen das erste 
Hérerecho (Echo der Sprache des anderen Sprechers) gegeniiber der unmittelbar 
iibertragenen Sprache eine doppelt so hohe Dampfung besitzt wie das_ erste 
Sprecherecho. Die zulassige nicht stérende totale Echolaufzeit wird zu 50 ms 
ermittelt. Hermann Decker. 


Hi. Salinger und A, F, Schénau. Die Gulstadsche Vibrationsschal- 
tung als Anwendung der Mitnahmeerscheinung. Elektr. Nachr.- 
Techn. 8, 527—533, 1931, Nr.12. Zur Entzerrung ankommender Morsezeichen dient 
ein selbstschwingendes Empfangsrelais. Wesentlich ist hierbei, dafi die Telegra- 
phierfrequenz mit der Frequenz der Selbstunterbrechung nicht exakt iiberein- 

-zustimmen braucht, da die Frequenz der Relaisschwingungen sich der Frequenz 
der ankommenden Zeichen selbsttatig angleicht. Das Zustandekommen des 
stationiiren Zustandes der Mitnahme wird theoretisch und experimentell unter- 

/ sucht. In weiteren Versuchen werden Vorginge auferhalb des Mitnahmebereichs 

- verfolgt. Hermann Decker. 


W.M.Hanna. Sources of Single-phase Power. Gen. Electr. Rev. 34, 
701—705, 1931, Nr. 12. 

F. Kaeser. Die Berechnung von Zweiwicklungs-Zylinder- 
spulen in Anlehnung an den Einphasen-Manteltransfor- 
mator. Elektrot. u. Maschinenb. 50, 25—28, 1932, Nr. 2. H., Ebert. 


Wilhelm Peters. Versuche tiber Maschinenregelung und Paral- 

lelbetrieb in den Grofkraftwerken Hirschfelde und Bohlen. 
“IV. Ergebnis der Versuche bei Parallellauf der Maschinen 
und Kraftwerke. Elektrot. ZS. 52, 1549—1552, 1565—1569, 1931, Nr. 51 u. 
52. Als Fortsetzung eines friiheren Versuchsberichts (vgl. diese Ber. S. 421) werden 
Versuche mit vunterschiedlicher Einstellung der Leistungsregler der Dampf- 
- maschinen gebracht, sowie Versuche mit zwei- und dreipoligen Kurzschliissen und 


41" 


644. 5, Elektrizitét und Magnetismus 


Versuche iiber das Fangen von Maschinen bei schwacher Hrregung. Aus den zahl- 
reichen Versuchen, die durch oszillographische Aufnahmen belegt sind, werden 
fiir den Allgemeinbetrieb wichtige Folgerungen gezogen. Johannes Kluge. 


Franz Ollendorff. Praktische Berechnung von Kurzschluf- 
strémen in mehrfach gespeisten Netzen. Elektrot. ZS. 52, 1487 
—1491, 15231526, 15731577, 1931, Nr. 49, 50 u. 52. Ausgehend von den Formeln 
zur Berechnung des Dauerkurzschlufistromes in einfach gespeisten Netzen (1 Ge- 
nerator) werden Verfahren zur Berechnung fiir mehrfach.gespeiste und vermaschte 
Netze entwickelt, wobei kurz gekuppelte Generatoren durch einen Ersatzgenerator 
dargestellt werden. Fir die rechnerische Ermittlung des Ersatzgenerators wird 
zur Priifung ein graphisches Verfahren angegeben. Fiir mehrfach gespeiste Netze 
ist es ndtig, die Betriebsreaktanzen des Netzes und die numerische Betriebs- 
kurzschluRentfernung zu errechnen oder durch Messungen an einem Netzmodell 
niherungsweise zu ermitteln. Mit diesen Daten ist alsdann der Dauerkurzschlufi- 
strom gegeben. Fir die Ermittlung der StoBkurzschluBstr6me in vermaschten 
Netzen gibt Verf. eine Naherungslésung. Die angegebenen Rechenverfahren werden 
durch ein ausfiihrliches Zahlenbeispiel erlautert. Pfestory. 


D.Harms. Die Berechnung der Amperewindungen inden Anker- 
kernen elektrischer Maschinen. Elektrot. ZS. 52, 1542—1544, 1931, 
Nr.51. Zur Berechnung der Amperewindungen im Ankerkern einer elektrischen © 
Maschine geht man von der mittleren Kraftflufdichte in der neutralen Zone des 
Kerns aus. Die zu dieser Induktion aus der Magnetisierungskurve entnommenen | 
Amperewindungen pro Zentimeter werden mit der mittleren Linge einer Kraftlinie 
und mit einem Erfahrungsfaktor multipliziert, der sich nach der mittleren Induktion 
des Ankerkerns richtet. Verf. ermittelt die Induktionsverteilung im Ankerkern 
bei konstanter Permeabilitét und stellt ein analytisches Gesetz fiir die Ampere-) 
windungen pro Zentimeter in Abhingigkeit von der Induktion auf. Hieraus wird 
ein Ausdruck fiir den Erfahrungsfaktor abgeleitet, mit dem man die mittleren | 
Amperewindungen im Ankerkern multiplizieren muf, um den wirklichen Ampere- 
windungenverbrauch zu erhalten. Der Faktor ist aufer von der mittleren Induktion | 
in der neutralen Zone des Ankerkerns noch von der Polpaarzahl und dem Ver- 
hiltnis des Ankerradius am Nutengrunde zum fuferen Ankerradius des Blech- 
paketes abhingig. Ein Rechnungsbeispiel wird angegeben und die Resultate werden 
als Kurven dargestellt. Die gesamten Amperewindungen sind weit kleiner als die | 
mittleren Amperewindungen im Ankerkern. In Wirklichkeit kénnen die Ampere- | 
windungen noch etwas kleiner ausfallen, weil sich die Induktionsverteilung stets | 
so einstellt, dai der gesamte magnetische Widerstand ein Minimum wird. >| 
H. B. Linckh, 
A. Heyland. Der durch selbsterregte asynchrone Erreger- 
maschine tibererregte Asynchromotor. Arch. f. Elektrot. 25, 659. 
—665, 1931, Nr. 10. Gegen die Anwendung der tibererregten Asynchronmaschine zur : 
Blindstromkompensation werden vor allem die komplizierte Anordnung und Schal- 
tung der Erregermaschine und ihre Erregung vom Netz aus, die bei den fremd 
erregten Erregermaschinen erforderlich sind, als Einwainde genannt. Nach den 
heutigen neueren Erfahrungen bildet jedoch die selbsterregte asynchrone Drehfeld- 
maschine als Erregermaschine bei zweckentsprechender Ausfiihrung eine weit 
vollkommenere und einfachere Lésung und bietet auch hinsichtlich der Spannungs- 
regelung die gleichen Vorteile und dieselbe Einfachheit wie die Gleichstromerreger- 
maschine bei der Synchronmaschine. Die friiher beobachteten Stérungen werden 
dabei durch eine gesehnte oder zweckmifig geschaltete Reihenschlu®8wicklung im 
Sténder der Erregermaschine vermieden. Fiir eine Ausfiihrung mit regelbarer 


} 
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Nebenschluferregung wird die Wirkungsweise an Hand einiger iibersichtlicher 
Diagramme erlautert. Es wird gezeigt, da6 gerade bei Betrieben mit stofender, 
stark wechselnder mechanischer Belastung und auch wihrend lingerer Zeit an- 
dauernder negativer Belastung als Generator sich der durch eine selbsterregte 
asynchrone Erregermaschine iibererregte Asynchronmotor auch als Einphasen- 
maschine im Bahnbetrieb besonders eignet und hierbei der Synchronmaschine 
iiberlegen ist, wobei die erforderlichen Schaltungen und Regelungen duferst einfach 
bleiben. Sollen gleichzeitig selbsttaitige Spannungsregelung oder sonstige Selbst- 
regelungen durch Regelung der Erregung oder Stoferregung bewirkt werden, so ist 
in derselben Weise wie bei einer Gleichstrommaschine lediglich der Regelwider- 
stand der Nebenschlufiwicklung entsprechend zu betitigen. H. E. Linckh. 


L. Dreyfus. Der Einfluf der Eisensattigung auf das Luftspalt- 
feld von Drehstromkommutatormaschinen und die daraus 
abgeleiteten Induktions- und Rotationsspannungen. Elektrot. 


_u. Maschinenb. 50, 2—7, 1932, Nr.1. Fiir die Berechnung der Spannungen hoch- 


gesattigter Phasenschieber mit verteilter Drehstromkommutatorwicklung kann 
man einen konstanten Ersatzluftspalt und eine mittlere Amperewindungszahl ein- 
fihren, trotzdem das Verhialtnis zwischen Induktion und Amperewindungen fir 
verschiedene Punkte des Ankerumfanges infolge der Amplitudenfluktuation des 
Gérges-Diagrammes verschieden ist. An Hand der Rechnung wird gezeigt, dafs die 


* mittleren Amperewindungen fiir die Berechnung der Induktionsspannung und der , 


Rotationsspannung praktisch dieselbe Gréfe besitzen und daher das Verhiltnis 
beider Spannungen von der Eisensattigung unabhiangig ist. Fiir die Ausfiihrung 
mit Polliicken ergeben sich etwas kleinere Werte der mittleren Amperewindungen 
als fiir gleichmafigen Luftspalt, und die Induktionsspannung wird durch die Pol- 
liicken etwas niedriger als die Rotationsspannung. im zweiten Abschnitt wird das 
Luftspaltfeld der konzentrierten Erregerwicklung der Scherbinsmaschine mit drei 
ausgeprigten Polen untersucht und gezeigt, daf hierbei die Sattigung eine Ver- 
lagerung der Nullinie des G6rgesschen Amperewindungsdiagrammes erzwingt, 
wobei die Nullinie mit der dreifachen Frequenz des Erregerstromes schwingt. 
Diese Verlagerung der Nullinie bewirkt, dai die Amperewindungen auf den 
schwacher gesattigten Polen teilweise zur Erregung der starker gesattigten Pole 
verbraucht werden. Infolgedessen werden die Oberschwingungen des Hauptflusses 


yverringert und die Feldkurve verbessert. H. E. Linckh. 


Theodor Kopezynski. Die Ortskurven einiger Einphasen-Bahn- 
-motor-Schaltungenund die Bedingungen firSelbsterregung. 


_ Diss. Techn. Hochsch. Dresden 1931, 50S. Die Abhandlung beschiftigt sich mit der 


Frage, wieweit es gelingt, bei dem als Einphasenbahnmotor vorzugsweise ver- 
wendeten kompensierten ReihenschluBmotor eine Nutzbremsung zum Zwecke der 
Stromriickwirkung zu erméglichen. Fiir die Bremsschaltung wird der Reihen- 
schlu8motor dabei nicht immer in Reihenschlufschaltung untersucht, da er in der 
Triebschaltung als Generator nicht.zu verwenden ist. Es besteht hierbei die Gefahr 
der Selbsterregung als Gleichstromgenerator, die zu heftigen Kurzschliissen fihrt. 
Die kritische Drehzahl, bei der dies eintritt, wird berechnet und es wird gezeigt, 
da bei Verhinderung der Selbsterregung durch Vergréfern des Widerstandes 
eine Nutzbremsung nicht mehr eintritt. Ein weiterer Nachteil ist der, dafi das 


- Bremsmoment mit der Steigerung der Drehzahl abnimmt. Auch bei der Schaltung 
yon Atkinson, die mit transformatorischer Reihenschluferregung arbeitet, ist 


die Selbsterregungsgefahr durch einen ansteigenden Ausgleichstrom vorhanden 
bzw. sie muff durch umfangreiche Widerstinde und Transformatoren verhindert 
-werden, so daf der wirtschaftliche Nutzen auf®erordentlich gering bleibt. Die 
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Schaltung von Behn-Eschenburg verwendet den Reihenschlufmotor zur 
Bremsung in Nebenschlufschaltung, wobei im Ankerkreis eine zusatzliche Reaktanz 
eingeschaltet ist. Die Schaltung ist selbsterregungsfrei und daher recht brauchbar, 
ihr einziger Mangel ist der, dai der Leistungsfaktor nur gering ist. Bei der Kreuz- 
schaltung nach Schenkel werden zwei gleiche Maschinen, die bei modernen 
Lokomotiven immer vorhanden sind, in Reihe geschaltet und in Nebenschlufi- 
schaltung wechselseitig von den Ankerspannungen erregt, wobei ein zusatzlicher 
Beruhigungswiderstand im Ankerkreis erforderlich ist. Bei der Schaltung ist im 
Stillstand ein motorisches Drehmoment vorhanden, das bei positiver Drehung 
zunichst noch steigt, dann schnell auf Null abnimmt und bei noch groperer posi- 
tiver Geschwindigkeit in ein mit der Drehzahl ansteigendes generatorisches Dreh- 
moment umschlagt. Bei negativem Drehsinn nimmt das Moment zunachst ebenfalls 
bis auf Null ab und steigt dann schnell wieder in derselben Richtung stetig mit der 
Geschwindigkeit. Welche Drehrichtung zu wahlen ist, mu die Untersuchung der 
Bedingungen fiir die Selbsterregung ergeben, die grundsatzlich méglich ist. Die 
Schaltung des Verf. (DRP. 488 460) verwendet eine zusatzliche Erregermaschine, 
deren eine Standerwicklung vom Netz erregt ist, wihrend eine zweite raumlich 
senkrecht dazu angeordnete Standerwicklung die Erregerspannung des Haupt- 
motors liefert. Der Laufer der Erregermaschine besitzt eine Kollektorwicklung, 
die auf eine regelbare Reaktanz geschaltet ist. Die Maschine hat motorischen An- 
lauf. Bei steigender Drehzahl wird das Drehmoment Null, bei weiter wachsender 
Drehzahl generatorisch. Der Strom nimmt bis zu einem Minimum ab, um dann 
zugleich mit dem Drehmoment unbegrenzt zu steigen. Selbsterregung wurde nicht 
beobachtet. Die rotierende Erregermaschine wird schlieflich bei der Schaltung 
von Kann (DRP. 460222) in geeigneter Weise durch Widerstand und Drossel- 
spule ersetzt. Die Verluste im Widerstand sind jedoch sehr grofi. Selbsterregung 
ist méglick und kann nur durch Wahl eines hohen Widerstandes hinausgeschoben 
werden. H. E. Linckh. 


John Fletcher. Vereinfachte Verfahren zur Bestimmung der 
Amperewindungszahl fiir Zihne und Luftspalt eines Dreh- 
strommotors. Elektrot. ZS. 52, 1855—1358, 1931, Nr.44. Die von Arnold | 
beschriebene Methode zur Bestimmung der Amperewindungen der Zahneschicht | 
eines Drehstrommotors erfordert eine mindestens zweimalige Durchrechnung, wobei | 
bei hohen Zahnsiattigungen noch eine Korrektur fiir die Leitfahigkeit des Nuten- 
raumes hinzukommt. Das vom Verf. angegebene vereinfachte Verfahren geht 
davon aus, daf} bei rechteckigen Nuten und einer gewissen Kombination der maxi- 
malen Zahnsittigungen in Stinder und Liufer das Verhiltnis « der Zahn- und. 
Luftamperewindungen zu den reinen Luftamperewindungen 4 W, eindeutig durch 
das Verhiltnis des Liuferdurchmessers D, zum ideellen Luftspalt 0; bestimmt ist. 
Hine Kurvenschar ergibt fiir verschiedene Werte von D,/0; die a-Werte in Ab- 
hangigkeit der maximalen Zahninduktionen in Stander und Laufer, die sich aus 
der Induktion im Luftspalt mit Hilfe der Nutenabmessungen einfach errechnen 
lassen. Die beiden a-Werte fiir Stamder und Laufer werden nach folgender Addi- 
tionsregel gemittelt: a —= 0,70, + 0,3 a,. Dabei bedeutet a, den gréferen ay, den 
kleineren der beiden Werte. Fiir runde Nuten ist anstelle des Verhiltnisses D,/9; 
das Verhiltnis d/);, bei Trapeznuten das Verhiltnis h/AW, fir die Kurven- 
scharen mafigebend. d ist dabei der Lochdurchmesser der runden Nut h die Nut- 
héhe der Trapeznut. Fiir alle drei Falle werden Kurvenscharen fiir die a-Werte 
angegeben und Zahlenbeispiele berechnet. Die Abweichungen der neuen Methode 
gegeniiber den bisher iiblichen Verfahren betragen nicht mehr als 5 v. H. 

H. E. Linckh. 


ed 


—— 


‘ 


11. Starkstromtechnik 647 


Erwin Kiibler. Das Drehmoment bei genuteten elektrischen 


Maschinen. Arch. f. Elektrot. 25, 6883—688, 1931, Nr.10. Es wird gezeigt, da 
man die Umfangskraft bei elektrischen Maschinen aus dem magnetischen Ge- 
samtfeld des Luftspaltes, weleches durch das Zusammenwirken der Stinder- und 
Lauferstréme entsteht, ohne weitere Zuhilfenahme der Durchflutungen und aus der 
Anderung der magnetischen Energie in den Luftriumen bei einer Verriickung des 
Laufers in Richtung des Umfangs berechnen kann. Bei vollkommener Kompen- 
sation der Ankerdurchflutung wirkt auf den Anker keine mechanische Kraft, er 
»klebt* am Stander. Die Kriterien dafiir, da der Anker einer genuteten Maschine 
»klebt", sind, falls die mechanischen Wirkungen der Stirnverbindungen unbe- 
rucksichtigt bleiben, die, daf eine Lauferstellung vorhanden ist, bei der der 
magnetische Leitwert des Luftspaltes ein Maximum hat und dafi die magnetischen 
Verhaltnisse sich nach jeder Polteilung wiederholen. H. E. Linckh. 


Gleichstrom-Wechselstrom-Transformator fiir Quarzlampen. 
AEG Mitt. 1931, S.701—702, Nr.12. Um bei der Umschaltung der Versorgungs- 
netze von Gleichstrom. auf Wechselstrom die bisher erforderliche Neuanschaffung 
der Hanaver Quarzlampe zu vermeiden, wurde von der Quarzlampen-Gesellschaft 
ein neuer Transformator ,,Modell G W* entwickelt. Der Transformator ist letzten 
Endes fiir den Wechselstrombetrieb bestimmt, man kann ihn aber auch ohne 
Nachteil an Gleichstrom anschliefien, wenn einige Teile entsprechend geschaltet 
werden. Bei Gleichstrom ist der eigentliche Transformator aufer Betrieb, er wird 
nur von Gleichstrom durchflossen und wirkt hierbei als stromausgleichende Drossel- 
spule. Als Brenner dient ein Wechselstrombrenner, bei dem jedoch bei Gleich- 
strombetrieb richtige Polung erforderlich ist. Der Apparat wird nur fiir 220 Volt 
bei Gleich- und Wechselstrom gebaut, da die niedrige 110 Volt-Spannung in den 
Gleichstromnetzen fast iiberall auf 220 Volt bereits umgeschaltet ist. H. 2H. Linckh. 


F. Heiles)§ Streuungsberechnung bei Transformatoren mit 
unterteilten Wicklungen. Elektrot. u. Maschinenb. 49, 941—942, 1931, 
Nr. 52. Scheel. 


E. A. Chureh. Cable Temperatures at Variable Loading. Electr. 
Eng. 50, 944—946, 1931, Nr.12. Fiir die Berechnung der Erwarmung von Stark- 
stromkabeln sind genaue Methoden fiir den Fall gleichformiger Belastung bekannt. 


- Durch Verwendung der Besselschen Funktionen gelingt es auch fiir den Fall 


einer .ungleichférmig fluktuierenden Belastung, die Erwarmung zwischen Leiter 


und Mantel bei Einleiterkabeln und abgeschirmten Dreileiter-H-Kabeln genau zu 


berechnen. Eine ausreichend genaue Naherungslésung wird fiir Dreileiter-Kabel 


-normaler Bauart angegeben. Die fiir die Lésung erforderlichen Besselschen 


Funktionen werden in Form von Kurvenscharen angegeben, so dafi die Berech- 
nungen sich sehr vereinfachen. Der Fehler der Methode wird auf etwa 5 v. H. ge- 
schitzt und diirfte wesentlich darunter liegen, wenn die Anderung von Widerstand 
und dielektrischen Verlusten mit der Temperatur beriicksichtigt wird. Da jedoch 
die Warmeleitfahigkeit des Isolationsmaterials nicht genauer als auf + 5 v. H. be- 
kannt ist, ist eine gréfere Genauigkeit der Methode nicht angebracht. H. L. Linckh. 


M. Horioka, U. Takabayashi and T. Shoji, The dete rioration t es t of 
power cables. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 321, 44S., 1981. (Japanisch mit 


englischer Ubersicht.) Zur Untersuchung der Alterungserscheinungen an Papier 
kabeln wurden von den Verff. an zwei Arten von Einleiterkabeln fir 11 kV mit 
30 mm? Querschnitt Messungen ausgefiihrt, wobei die Kabel bis zu etwa 3000 Stunden 
mit 150 v. H. Uberstrom bei einer Uberspannung von 16,5 kV belastet wurden. Die 
Kabelproben, von denen die einen mit Manilahanfpapier, die anderen mit chemi- 
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schem Holzbreipapier isoliert waren, waren 5m lang und wurden nach einer Be- 
lastungsdauer von 0, 100, 300, 900, 1500 und 2960 Stunden gemessen. Bei den 
Messungen ergab sich folgendes: 1. Am augenscheinlichsten zeigt die Abnahme 
des Isolationswiderstandes die Verschlechterung des Kabels an, wobei die Gleich- 
spannung bei der Messung méglichst dieselbe Gréfe wie die Kabelnennspannung 
haben sollte. Ein Kabelfehler kiindigt sich dabei durch Unregelmafigkeiten des 
Isolationsstromes an. 2. Nach der Belastung konnte ein Anwachsen des Isolations- 
widerstandes mit der Spannung nicht beobachtet werden, der Isolationswiderstand 
blieb vielmehr entweder konstant oder nahm mit der Spannung ab. 3. Dielektrische 
Verlustmessungen bei Raumtemperatur gaben keinen genauen Anhaltspunkt fiir 
die Verschlechterung des Isolationsmaterials. Die Abhangigkeit der dielektrischen 
Verluste von der Temperatur verliert mit der Belastungsdauer ihren U-formigen 
Verlauf. Die Verluste scheinen mit der Temperatur zuzunehmen. 4. Der Durch- 
schlagversuch bei Raumtemperatur ergibt keinen Anhaltspunkt fir die Ver- 
schlechterung des Kabels. 5. Das fiir sich untersuchte Papier, bei dem das Trankol 
mit Hilfe eines Soxhletapparates vollkommen entfernt war, zeigte keine Anderung 
seines elektrischen und mechanischen Verhaltens. Die Verschlechterung des 
Kabels scheint daher vor allem auf das Kabelél zuriickzufiihren zu sein. 6. Das 
chemische Holzbreipapier ist dem Manilahanfpapier in elektrischer und mecha- 
nischer Hinsicht gleichwertig. Die mechanische Festigkeit des Papiers scheint 
sich jedoch durch den Herstellungsprozef des Kabels betrachtlich zu vermindern. 
H. E. Linckh. 
Walter Schilling. Zur Frage der elektrischen Stofiprtifung vom. 
Standpunkt der Gewittertiberspannungen. Hlektrot. ZS. 52, 1591 
—1596, 1931, Nr.53. Die Ergebnisse amerikanischer und europaischer Gewitter- 
forschung werden an Hand der Literatur verglichen. Daraus zieht Verf. Schliisse 
fiir die praktische Priifung von Isolatoren und schlagt zur Vereinheitlichung der 
StoBpriifung eine rechteckige Wellenform von 3 bis 10 us zeitlicher Dauer vor. 
Die ,,beliebig erweiterbare“ Schaltung des Verf. mit mehreren Gleichrichter- 
roéhren in Reihe erscheint dem Ref. problematisch. Pfestorf. 


A. Heilmann. Ein stroboskopisches Verfahren zur Messung 
von Frequenz- und Phasenmodulationen. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 
469—476, 1931, Nr.11. Zur Messung der wahrend einer Modulationsperiode auf- | 
tretenden Phasenanderungen der modulierten Hochfrequenzschwingung amplituden- — 
modulierter Sender wird die modulierte Schwingung nach ihrer Umwandlung in | 
eine Zwischenfrequenzschwingung dem einen Ablenkplattenpaar einer Braunschen | 
Roéhre direkt, dem zweiten Ablenkplattenpaar mit 90° Phasenverschiebung zuge- | 
fiihrt. Der Lichtfleck der Braunschen Réhre beschreibt dann eine kreisring- | 
formige Flache, die fast gleichmafig hell ist, wenn die Modulationsfrequenz in 

keinem ganzzahligen Verhiltnis zur Frequenz der untersuchten Schwingung steht. 

Wird nun auferdem noch an eines der Ablenkplattenpaare eine Zeitmarke in 
Form von kurzen Spannungsimpulsen angelegt, so entstehen in dem leuchtenden _ 
Kreisring dunkle Aussparungen, die direkt den Verlauf der Phasendnderung in 
Abhangigkeit von der Modulationsphase angeben. Zur Erzeugung der in gleichen 
Zeitabschnitten aufeinanderfolgenden Zeitmarken ist eine konstante Hilfsfrequenz 
erforderlich, die genau mit der Triagerfrequenz der untersuchten Schwingung 
iibereinstimmt oder in einem ganzzahligen Verhaltnis dazu steht. Zur sauberen 
Aufzeichnung sind méglichst kurze Impulse erforderlich, die mit Hilfe eines 
Richtverstirkerrohres erzeugt werden, Fehlerquellen liegen in den hochfrequen-_ 
ten Abstimmmitteln, im Hochfrequenzgleichrichter und im Zwischenverstirker 
sowie vor allem in der Schaltanordnung zur Erzeugung der Phasenverschiebung 
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von 90° fiir die beiden Ablenksysteme des Braunschen Rohres. Die Beseitigung 
aller Fehler ist durch einfache Mainahmen und durch geeignete Wahl der Zwischen- 
frequenz leicht méglich. H. E, Linckh. 


U. B. Kobzarevy. Calculation of Hee gner’s Network. Westnik Elek- 
trotechniki Nr.9, Sekt. 1, S.281—285, 1931. (Russisch mit englischer Ubersicht.) 
Fur die Schaltung von Heegner werden die Formeln fiir die Verlagerung des 
Resonanzpunktes, die Ubertragungskoeffizienten des auf die Quarzplaite wirken- 
den Filters, das Ubersetzungsverhidltnis und die Resonanzkurve angegeben. Von 
den allgemeinen Formeln fiir komplexe Last werden die Formeln fiir zwei Grenz- 
falle, namlich fiir reinen Wirkwiderstand und fiir reinen Blindwiderstand abgeleitet. 
Im ersten Fall ist die Bedingung fiir den besten Wirkungsgrad, der mit der 
Schaltung méglich ist, und der den Wert 0,25 hat, nur bei zwei Werten des Last- 
widerstandes erfiillt. Der Resonanzwiderstand R, und die Kapazitaét der dielek- 


trischen Polarisation C, miissen dabei die Ungleichung 2R, C, w<0,5 erfiillen. 
Ist 2R, C, w>0,5, so ist der maximale Wirkungsgrad kleiner als 0,25 und laft 
sich nur bei einem einzigen Widerstandswert erreichen. H. E. Linckh. 


L. Graetz;s Mechanische Messungen héchster Empfindlichkeit 
mittels der Schwebungen elektrischer Schwingungen. Fein- 
mech. u. Praéz. 39, 195—199, 1931, Nr.9. [S.594.] Blechschmiat. 


K. Baumann und H.9.Roosenstein. Uber neue Dampfungsmessungen 
an Hochfrequenzenergieleitungen. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 
73—77, 1931, Nr.2; auch Telefunken-Ztg. 12, 50—55, 1931, Nr.59. Es wird be- 
wiesen, daf} das zeitliche Dampfungsdekrement + einer stehenden Leitungswelle 4 
fiir kleine Werte von * gleich dem raumlichen Dampfungsdekrement f 1 der 
auf der gleichen Leitung fortschreitenden Welle / ist. Da die Werte der Dampfungs- 
dekremente # bei gebrauchlichen Hochfrequenzspeiseleitungen unter 1% liegen, 
kann also deren #1 leicht dadurch gemessen werden, daf} nach einem der iiblichen 
Dampfungsmefiverfahren das Dampfungsdekrement der Leitung wie das eines 
Resonanzkreises bestimmt wird; hier z. B. wird der Sender zuniachst auf Resonanz 
abgestimmt und der Strom in der Leitung unmittelbar am Anfang mit irgendeinem 
Indikator in beliebigen Einheiten gemessen; dann wird der Strom im Sender auf 


den \2-fachen Wert erhéht und dessen Welle 2 um 4A verstimmt, bis der Indi- 
kator wieder den anfanglichen Stromwert in der Leitung anzeigt: daraus ergibt 
sich das Dampfungsdekrement 7 — 81 — 22 S//A, H. BE. Kallmann. 


' Heinrich Wigge. Das Modulationsverfahren desrussischen Grof- 
senders Schtschelkowo. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 231, 1931, Nr. 6. 
Der Oszillator des Senders ist eine 20kW-R6éhre in Selbsterregerschaltung; von 
einer Windung seiner Spule wird die Hochfrequenzspannung einem Widerstand R 
zugefiihrt, der zwischen Gitter und Kathode der zweiten Stufe liegt. Die Endstufe 
des Niederfrequenzverstarkers besteht aus zwei in Gegentakt gesteuerten Réhren; 
deren Anodenspannung ist lediglich die Hochfrequenz aus der Oszillatorspule. Die 
Summe der Niederfrequenzanodenstréme durchflieSt ebenfalls den Widerstand R 
und steuert so die zweite Stufe des dreistufigen Senders. H. EB. Kallmann. 


Harald Straubel. Direkte Kristallsteuerung fiir ultrakurze 
Wellen. Phys. ZS. 32, 987—941, 1931, Nr. 23. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad 
Elster 1931.) Die Stabilisierung der Senderfrequenz mit Hilfe von Quarzkristallen 
st6®t unterhalb einer Wellenlange von etwa 50m insofern auf Schwierigkeiten, als 
die hier sehr diimnen Kristalle Flatterschwingungen ausfiihren und sich ; auf 
mehreren Frequenzen erregen, ein Vorgang, der sich nur durch komplizierte 


650 5, Elektrizitat und Magnetismus 


Hilfsschaltungen vermeiden 1aft. Aus diesem Grunde lat sich Quarz fiir die 
Steuerung von Kurzwellensendern nur schwer verwenden. Dagegen fiihrt Tur- 
malin sehr regelmif®ige Schwingungen aus, auch treten selbst bei kurzwelligster 
Erregung Nebenschwingungen nur schwach auf. Uberdies sind die Frequenzen 
der Nebenschwingungen von der der Hauptschwingung weit entfernt. Ein ‘Grund 
fiir das Zustandekommen solcher hochfrequenter Eigenschwingungen diirfte in dem 
hohen Wert des Elastizititsmoduls in der Richtung der optischen Achse des Kri- 
stalls (1,6.10%kg/em2) liegen. Solche Turmalinkristalle werden in Form von 
diinnen Plattchen mit 8 bis 10mm Durchmesser zur Stabilisierung von Rohren- 
sendern fiir 10 bis 1,2m Wellenlange verwendet. Die Platten werden mit Feder- 
druck zwischen sorgfiltig plangeschliffenen Elektroden aus Stahl oder 2 %-iger 
Kupferberylliumlegierung eingelegt. Die Giite der Stabilisierung wurde durch 
Messung der Frequenzkonstanz eines Uberlagerungstons bestimmt und war nach 
Angaben des Verf. sehr gut. Der Temperaturkoeffizient des Turmalinoszillators 
wird zu —46,6.10-* Hertz/*C bestimmt. Die Frequenzanderung bei Anderung 
der Temperatur erfolgt vollkommen stetig, die beim Quarz beobachteten sprung- 
haften Frequenzinderungen werden nirgends bemerkt. Bei Frequenzen oberhalb 
107 Hertz treten am Kristall hohe elektrostatische Aufladungen auf, die in der 
Weise erklart werden, da® bei hoher Frequenz die am Kristall haftenden Ober- 
Ylichenschichten infolge der hohen Beschleunigungen zerstért werden, so dafs das 
natiirliche pyroelektrische Moment des Kristalls in Erscheinung tritt. Klumb. 


K, Kriiger und H. Plendl. Untersuchungen itiber Polarisations- 
fadings. ZS. f. techn. Phys. 12, 673—678, 1931, Nr. 12. (Vortrag 7. D. Physiker- 
tag Bad Elster 1931.) Bei Ubertragungen von Kurzwellen kdénnen aus verschiedenen 
Griinden Dretiungen der Polarisationsebene auftreten; 1 bis 20 Umdrehungen je 
Minute werden bei 53m Wellenlinge bei Zenitreflexion beobachtet. Dadurch 
tritt jedesmal dann ein Empfangsminimum ein, wenn die Polarisationsrichtung der 
Wellen zu der der Empfangsantenne senkrecht steht. Die Verff. benutzen einen 
Sender mit zwei zueinander senkrechten Dipolantennen, die.in Hérfrequenz ab- 
wechselnd betitigt werden, und eine einfache Empfangsantenne oder eine einfache 
Sendeantenne und zwei gekreuzte Empfangsantennen. Diese Verfahren geben 
guten Fadingsausgleich; denn Oszillogramme bei kurzer Entfernung zwischen 
Sender und Empfanger, ebenso im Weitverkehr zeigen, da in einer betrachtlichen 
Zahl der Falle dem Ubertragungsminimum in der einen Richtung ein Maximum in 
der dazu senkrechten Richtung entspricht. Im Flugverkehr wiirde man jeweils die 
Bodenstation mit gekreuzten Antennen ausriisten. H. E. Kalimann. 


E, D. Me Arthur and E.E.Spitzer. Vacuum tubes as high-frequency 
oscillators. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1971—1982, 1931, Nr.11. Fir die 
Erzeugung sehr kurzer Wellen unter 5m Linge eignen sich besonders Drei- 
elektrodenréhren. Doch bei 0,75 bis 1m sind Magnetrone mit zwei halbzylindrischen 
Anoden giinstiger. Wichtig ist in jedem Falle zur Erreichung einer kurzen Wellen- 
lange bei méglichst grofer Leistung: kleine Gitteranodenkapazitat sowie hohe 
Anodenbelastbarkeit der Réhre, hohe Anodenspannung. Auf Schaltungsarten sowie 


die Barkhausen-Kurz-Schwingungen wird nur kurz hingewiesen. Fiir Verstirker 


sind nur Trioden brauchbar. Adelsberger 


William W. Hansen. A 200,000 volt X-ray tube. Rey. Scient. Instr. (NZS): 23 


> 


$20—823, 1931, Nr.12. Es wird eine Réntgenréhre mit angeschlossenem Pump- 


system beschrieben. Durch einen besonderen konusférmigen Schutzring aus Stahl, 
welcher den Heizfaden umgibt, wird gewiahrleistet, da der durch das Milliampere- 
meter gemessene Strom tatsachlich derjenige ist, der vom Faden ausgeht. Hierdurch 


> 
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Wird erreicht, dafi man Messungen bei sehr niedrigen Strémen ausfiihren kann. 


Mit der Réhre, deren Anordnung skizziert wiedergegeben ist, wurden zufrieden- 


Stellende Resultate mit Strémen von 20.10-* Amp. erzielt, bei 200kV Réhren- 
spannung. A, Burmester. 


V. I. Siforoy and E. V. Viland. The Experimental Investigation of 
Parasitic Reactive Couplings in Resonance Amplifiers. 
Westnik Elektrotechniki Nr.9, Sekt. 1, S.285—294, 1931 (russisch mit englischer 
Ubersicht). Die Erscheinung der parasitiren Riickkopplung bei einstufigen 
Resonanzverstirkern wird beschrieben. Aus den Daten des Verstirkers la®t sich 
berechnen, wie nahe er dem Schwingungszustand ist. Die parasitiire Kapazitaét von 
Gitter gegen Anode ist fiir praktische Verhiltnisse durch die Formel gegeben 
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Dabei ist Cy die statische Gitter-Anodenkapazitat; K eime Zahl, die angibt, wieviel- 
mal die Dampfung des Gitterschwingungskreises durch die Riickkopplung ver- 
mindert ist: « die Verstirkerkonstante der Réhre; w) die Winkelfrequenz des 
Signals; Z; der ‘quivalente Widerstand des auf das Gitter abgestimmten, aus 
Kapazitaét und Induktivitaét in Parallelschaltung bestehenden Kreises; Z. der Aqui- 
valente Widerstand fiir den Anodenkreis und R; die Impedanz der Réhre. Eine 
Methode zur Messung von K und einige andere Hilfsmessungen werden beschrieben. 
Die Ergebnisse von Messungen mit Dreiektrodenréhren und Schirmgitterréhren 
werden mitgeteilt und zeigen die Ubereinstimmung mit der oben angegebenen 
Formel. Zum Schluf werden einige Angaben tiber die Gitter-Anodenkapazitat bei 
verschiedener Abschirmung der Kreise gemacht. H. E. Linckh. 


Co 


Walter Reichardt. Entartungserscheinungen am Réhrensender. 
Elektr. Nachr.-Techn. 8, 502—512, 1931, Nr.11. Der Verf. behandelt die bei Trans- 
formator-Riickkopplungsschaltungen unter bestimmten Voraussetzungen entarteten 
(nicht sinusférmigen) Schwingungen, wie sie im tiberspannten Zustand oder in der 


Form der Kippschwingungen auftreten. An Hand der Arbeitskennlinie des riick- 


exes 


gekoppelten Réhrensenders werden die Bedingungen fiir den allmahlichen Uber- 
gang der sinusférmigen Schwingungen tiber die Verzégerungsentartung zu den 
Kippschwingungen gezeigt. Wenn der Schwingungsverlauf verzégert wird, so wird 


f die durch die Thomsonformel gegebene Frequenz verkleinert. Treten Gitterstréme 


auf, so wird diese Entartung weiter verstérkt. Es wird die Abhangigkeit der Ent- 
artung von der Heizung der Réhren und der Gréie der Anodenspannung mitgeteilt, 
sowie der Einfluf des Schwingkreiswiderstandes R untersucht. Hin besonderer Ab- 
schnitt befa®t sich mit extrem entarteten Kippschwingungen. Blechschmidt. 


E. Hudee. Zur Physiologie des Fernsehens. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 
544—554, 1931, Nr. 12. 


-F. Sehilgen und C. Starkloff. Die Lautsprecheranlage des Stadions 


der Technischen Hochschule Darmstadt. Elektrot. ZS. 52, 1589—1591, 


© 4931, Nr.53. H. Ebert. 


Ferdinand Trendelenburg. Fortschritte der Akustik unter beson- 
derer Beriicksichtigung der Arbeiten der angewandten 
Akustik. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 189—195, 1931, Nr.5. (Zusammen- 


2 fassender Bericht.) [S. 602.] Trendelenburg. 


W. Burstyn. Bemerkung zu dem zusammenfassenden Bericht 


von F. Trendelenburg. ZS. f. Hochfrequenztechn. 38, 239, 1931, Nr. 6. 
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Bezugnehmend auf den oben erwahnten zusammentfassenden Bericht (vgl. diese 
Ber. S$. 235) macht der Verf. Prioritétsansprtiche auf den Gedanken des Schall- 
schirms geltend. Johannes Kluge. 


F. Trendelenburg. Erwiderung auf die vorangehende Bemerkung. 
ZS. {. Hochfrequenztechn. 38, 239, 1931, Nr.6. In der Erwiderung auf die obige 
Bemerkung wird darauf hingewiesen, daf die Schallschirmwirkung bereits von 
Lord Rayleigh in seiner ,,Theorie des Schalles“ erkannt und dargestellt ist. 

Johannes Kluge. 
H. Stenzel. Uber die Theorie und Anwendung des Hornlaut- 
sprechers. ZS. f. techn. Phys. 12, 621—627, 1931, Nr.12. (Vortrag 7. D. 
Physikertag Bad Elster 1931.) Die Untersuchung der Strahlungsleistung eines 
Membranlautsprechers ergibt eine ungleichmafige Schallabstrahlung iiber den 
ganzen Frequenzbereich. Befriedigende Ergebnisse in dieser Richtung erhalt man 
mit dem vom Verf. entwickelten Hornlautsprecher (vgl. auch diese Ber. 8.16, 80). 
Es wird zunichst eine Membran mit anschlieSender Luftkammer untersucht. Aus 
dem entsprechenden elektrischen Ersatzbild ergibt sich zwanglos die. akustische 
Impedanz, die den Ubergang vom Luftraum zum engeren Querschnitt charakterisiert. 
Die entsprechend definierte Strahlungsimpedanz des Hornes wird berechnet; im 
einzelnen erhalt man dabei beziiglich Real- und Imaginarteil, Phasenwinkel usw. 
eine vollkommene Parallelitit mit der elektrischen Analogie. Das Exponentialhorn 
zeigt gegeniiber den verschiedenen einfach gekriimmten Trichtern einen giinstigen 
Frequenzgang des Strahlungswiderstandes, der fiir die abgestrahlte Schalleistung 


besonders mafigebend ist. Zum Schluf wird die Reflexion an der Ausgangséffnung - 


untersucht, deren Vermeidung zur Forderung grofer Trichterdimensionen fihrt. 

Johannes Kluge. 
Hans Neumann. Ein- und Ausschwingvorgange an elektro- 
dynamischen Lautsprechern mit starken Magnettfeldern. 
ZS. f. techn. Phys. 12, 627—632, 1931, Nr.12. (Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 
1931.) Der Bau von elektrodynamischen Lautsprechern fiihrt bei Verwendung 
starker Magnetfelder zu zwei wesentiichen Vorteilen: Der Wirkungsgrad verbessert 
sich auferordentlich und gleichzeitig wird die Eigenfrequenz der Membran wesent- 
lich gedampft, wodurch die Klangqualitit verbessert wird. Die bisher itibliche 
mechanische Dampfung fiihrt dagegen zu einer Erniedrigung des Wirkungsgrades. 
Die vom Verf. mit einer Mikrometerschraube oder einem Abtastkondensator auf- 
genommenen Amplituden-Frequenzkurven bei verschiedenen Blatthallern lassen 
deutlich die elektromagnetische Dimpfung an der Eigenresonanz erkennen. Auch 


an den Aus- und Einschwingvorgiingen verschiedener Lautsprechertypen ist die~ 


dampfende Wirkung starker Magnetfelder (bis zu 20000 Gau8) zu beobachten. Die 
aus dem Ausgleichsvorgang nach der Theorie ermittelte Eigenfrequenz stimmt 
dabei mit der aus der Resonanzkurve ermittelten Frequenz iiberein. 

; Johannes Kluge. 
Hans Vogt. Uber die Erzeugung von Schallvorgingen durch das 
elektrostatische Feld. ZS. f. techn. Phys. 12, 632—639, A931 Nrwes 
(Vortrag 7. D. Physikertag Bad Elster 1931.) Es wird ein  elektrostatischer 
Lautsprecher beschrieben. Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einem Drei- 
Elektroden-Differentialsystem, das gegen die dlteren einseitig erregten Anord- 


nungen wesentliche Vorteile bietet. Die Wechselspannung wird bei den Aufen-— 
einen Transformator zugefiihrt und einer Gleichspannung iiber- — 
lagert. Das elektrostatische Feld bietet gegeniiber dem elektromagnetischen — 


elektroden iiber 


Feld folgende Vorteile: GroSe flichenhafte Ausdehnung, Elektrode dient gleich- 


zeitig als Schallabgeber und kann sehr diinn und leicht gemacht werden. Anderer-— 


= 
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__ seits verlangt der elektrostatische Lautsprecher bei grofen Schalleistungen hohe 


Spannungen bei entsprechend kleinen Abstinden der Elektroden. Die sich hieraus 
ergebenden Schwierigkeiten, so beziiglich der Werkstoffragen, werden behandelt. 
Ferner bedingt die quadratische Abhingigkeit der Felddichte vom Elektroden- 
abstand eine Verzerrung der Amplitude. Verf. gelangt trotz der erwiihnten 
Schwierigkeiten zu einem brauchbaren Modell, das den iilteren magnetischen 
Systemen mindestens gleichwertig sein soll. Johannes Kluge. 


Max Pohlmann. Kurzzeitiges Schalten von Réntgen-Diagnostik- 
Apparateén. Siemens-ZS. 11, 555—558, 1931, Nr.12. Der Aufsatz befaBt sich 
mit dem Schaltmechanismus bei Réntgenaufnahmen. Bei modernen Hochleistungs- 
apparaten muf} es méglich sein, noch 20 Millisekunden sicher zu schalten. (Herzauf- 
nahmen). Dazu reichen Uhrwerke und Synchronmotoren nicht mehr aus, sondern 
es wurden Apparate entwickelt, die das Antriebsystem der automatischen Telephon- 
Selbstanschlufiwahler verwenden. Eine Ausfiihrung der Siemens & Halske A.-G. 
wird néher beschrieben. R. Jaeger. 


Robert Coliez. Die Dosimetrie in der Radiumbehandlung. Uber 
die Unzulanglichkeit der tiblichen Mefiiverfahren. Fortschr. a. 
d. Geb. d. Réntgenstr. 44, 87—99, 1931, Nr.1. Zur Messung der »-Strahlendosis in 
D (ominici)-Einheiten wird das lonomikrometer von Mallet und Danne 
emptohlen. Es besteht aus einer kleinen kugelférmigen lIonisationskammer von 
6mm Radius und etwa 1 cm? Rauminhalt, die ein Goldblattelektrometer einschlieBt 
(Ablesung mittels Lupe oder Fernablesung durch Projektion). Als 1D gilt die 
Strahlenmenge, die durch 10 stiindige Bestrahlung am Punkte 0 erreicht wird, wenn 
der Mittelpunkt der Ionisationskammer sich in 26mm Abstand von der Achse eines 
10 mg-Ra-el. enthaltenden Platinréhrchens von 2mm Wandstarke befindet. Als D J, 
wird die Tagesausbeute (débit journalier), d. h. die Zahl der an irgendeinem 
Punkte in 24 Stunden erreichten D bezeichnet. Diese Tagesausbeute lat sich mit 
Hilfe des Mikroionometers fiir jeden anmodellierten Radiumtrager und jeden Punkt 
des bestrahlten Gewebes messen bzw. errechnen, so daf fiir jeden Einzelfall Iso- 
dosenkurven ausgearbeitet werden kénnen. Um ein y-Strahlenerythem zu erreichen, 
bedarf es wahrscheinlich einer Dosis von 2000 bis 3000r (bei 2mm Pt) bzw. 30D. 

Risse. 
C. Niemann. Der zeitliche Verlauf der Réntgen- und Ventil- 
réhrenspannung an Ré6ntgenapparaten in Graetzscher 
Sehaltung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 44, 100—108, 1931, Nr.1. Wenn 
' man bei Roéntgenapparaten mit Graetzscher Schaltung beriicksichtigt, dafi die 
Heiztransformatoren fiir die Gliihventile und die Roéntgenréhre gegen Erde eine 
Kapazitit von 100 bis 200 cm haben, so ergibt sich fiir die Vier-Ventilschaltung, dafi 
die dem Doppelheiztransformator und dem _ Réntgenrdhrenheiztransformator 
entsprechenden Kapazititen in Serie geschaltet und parallel zur Rontgenrohre liegen. 
Bei Leerlauf sehr geringer Belastung (1 bis 2mA) liegt also an der Réhre nahezu 
kontinuierlich-konstante Gleichspannung, d.h. eine héhere effektive Spannung (bei 
gleichem Scheitelwert) wie bei starkerer Belastung. Erst mit zunehmender Strom- 
starke nihert sich der Spannungsverlauf immer mehr der Sinuskurve, mit der sie 
bei 5 bis 10 mA zusammenfallt. Der Effektivwert der Spannung (wie er z. B. durch 
das statische Voltmeter von Starke gemessen wird) erniedrigt sich dabei, und 
damit wird ein Spannungsabfall vorgetaéuscht. Beim Sechsventilapparat ergibt eine 
analoge Betrachtung, da hier, wo Réntgen- und Ventilrohren bei gleicher Scheitel- 
spannung an einem héheren zeitlichen Mittelwert der Spannung als am Vierventil- 
apparat liegen und das Maximum der Spannung nicht mit dem Maximum der Einzel- 
phasen zusammenfillt, bei geringer Belastung eine Uberhéhung der Rohren- 
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spannung um 15 % eintritt, da die Rohre fiir die Spannungswelle jeder einzelnen 
Phase nahezu in Liebenow-Schaltung liegt. Ein Leerlaufen der Apparate bedingt 
also cine unnotige Gefahrdung der Rohren und Irrtiimer in der Spannungsmessung 
fiir den praktischen Betrieb. Risse. 


R. du Mesnil de Rochemont und Heinz Kirchhoff. Untersuchungen zur 
Frage der Dosierung des ultravioletten Lichtes. 1. Mitteilung. 
Inwieweitlassensich die in der Lichtbiologie und -therapie 
gebrauchlichen Mefverfahren fir die Bestimmung der 
Erythemwirksamkeit verschiedener Strahlungen verwen- 
den? Strahlentherapie 41, 710—723, 1931, Nr.4. Die Erythemwirksamkeit einer 
Hg-Quarzlampe und einer Kandem-Bogenlampe wird mit den Dosenangaben einer 
mit Uviolglas geeigneter Dicke vorgefilterten Cd-Zelle, der Bering-Meyer- 
schen Jodprobe und des Kellerschen Erythemdosimeters (photographisches 
Auskopierpapier in Verbindung mit einer Filterdifferenzmethode) verglichen. Es 
ergibt sich fiir die Cd-Zelle und das Erythem ein Intensitatsverhaltnis der Hohen- 
sonne zur Kandemlampe wie 1 : 2,4, fiir die Jodprobe 1:1,4 und fir das Keller- 
dosimeter 1 :1,53 fiir die Gesamtstrahlung, 1 :1,3 fiir das langwellige (uviolglas- 
gefilterte), 1:1,8 fiir das kurzwellige Ultraviolett. Das mit dem Kellerschen 
Verfahren mebare kurzwellige Ultraviolett stimmt also weder mit dem Empfind- 
lichkeitsbereich der Cd-Zelle noch mit dem der Jodprobe iiberein. Die Cd-Zelle 


spricht nach Einschaltung des Kellerschen Uviolglasfilters nicht mehr an. Die 


Untersuchungen zeigen, da Voraussetzung fiir die Giiltigkeit aller Mefiverfahren, 
deren Empfindlichkeitsbereich nicht mit dem der biologischen Reaktion tiberein- 
stimmt, die Konstanz der spektralen Intensitaétsverteilung der angewendeten 
Strahlung ist, fiir die es geeicht sein muf. Risse. 


Herbert Fuhs und Josef Konrad. Zur.Bestimmung der Strahlenharte 
bei Grenzstrahlbehandlung. Bemerkungen zu der Arbeit 
vonO. GfrérerundH. Berger. (Uberdie Bestimmung der Halb- 
wertsschicht bei Grenzstrahlen.) Strahlentherapie 41, 726, 1931, 
Nr. 4. Verff. betonen erneut, dafi sowohl bei Siemensapparatur und -réhren als 
auch bei neuesten Miillergrenzstrahlréhren keine absolute Konstanz der HWS 
beobachtet werden konnte, und dai sie daher auf die Angabe der HWS neben der 


Angabe der kV,,,x. Réhrenintensitét und FHD nicht verzichten zu kénnen glauben. | 


Risse. 
Adolf und Lilly Pokorny. Bleimasken zur Abdeckung. Strahlentherapie 


41, 767—770, 19381, Nr.4. Zur Abdeckung der Umgebung von Tumoren und anderen 


Affektionen, die an. Augenlidern, in der Nasolabialfalte, an der Oberlippe usw. — 


sitzen, werden Gipspositive der entsprechenden Partie hergestellt und auf diese 
0,5 oder 1mm dicke Bleifolien von Hand anmodelliert. Die zu bestrahlenden 
Partien werden als Fenster nachtraglich ausgeschnitten. Risse. 


Siegmund Strauss. Messungen mit dem Mekapion. Strahlentherapie 41, 
774—784, 1931, Nr.4. Die Mekapionfingerhutkammer ist im Bereiche von 225 kV. 
2mm Cu bis 75kV, 1mm Al praktisch J-unabhingig und infolge ihres schatten- 
losen Stiels richtungsunabhingig. Das frither betrachtlich gréfere und schwerere 
Réhrengehiuse der Kammer ist kleiner gehalten (statt 1750 ¢ nur 630g) und so 


zur Verwendung in Tubussen geeigneter. Die Grenzstrahlkammer hat auch fiir _ 


6kV-Strahlung nur einen Absorptionsfehler von 2%. Zur Messung der Raum- 

strahlung ist eine groBe Kugelkammer, zur Messung von Radiumstrahlung eine 

Hohlzylinderkammer ausgebildet worden. Zur HWS-Messung wird ein Filtersatz 

zur automatischen Registrierung von integrierenden Lichtmessungen und Réntgen- 

messungen ein Kurvenschreiber geliefert. — Riickstreuungsmessungen an einem 
z 
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__Trockenphantom (Harze und Paraffin) bei verschiedener HWS und Feldgrofie 


zeigen, dafs die Riickstrahlungskoeffizienten bei einer Strahlung von 0,3mm Cu am 
gréBten sind und bei gréferer HWS wieder abnehmen, und dafi ein Einflu®B des 
Fokus-Hautabstandes auf die Riickstreuungsgréfe nicht besteht. Risse. 


'Max Heiner. Radiumbestrahlung ohne Filterung mittels 


~ 


Radium-Points. Strahlentherapie 41, 785—798, 1931, Nr. 4. Als Radiumpoints 
werden 0,5 bis 1,2mm dicke und 1 bis 2em lange Nadeln aus einer Radium-Platin- 
verbindung bezeichnet, die jeden gewiinschten Radiumgehalt erhalten kénnen, und 
deren a-, f- und y-Strahlung zugleich mit der aus den fuferen Schichten aus- 
tretenden Emanation in Form einer Spickmethode therapeutisch verwendet wird. 
Die neue Applikationsweise verdient den Vorzug vor der plumperen Nadelmethode, 
die tiberdies die a-Strahlung nicht ausnutzte. Eingehende Beschreibung der an- 
gewandten Technik und der dabei gewonnenen therapeutischen Erfahrungen. 

Risse. 
Rudoli Mannl Ein neuartiges Bestrahlungsgeradt fiir die 
Réntgentherapie. Strahlentherapie 41, 799—800, 1931, Nr.4. Zur thera- 
peutischen Bestrahlung des Dammfeldes wird ein Bestrahlungssessel angegeben, 


der mit Blei ausreichend gepanzert ist, und auf dem der Patient sitzt, um von unten 


her durch ein Fenster, 10 15 em?, bestrahlt zu werden. Fixierung der Feldgrége 
durch Schiebeblenden, Einstellung durch Spiegel. Anscheinend ld8t sich dadurch 
z. B. die Kastrationsdosis um 20 bis 30 % herabsetzen. Weitere Verbesserung laft 
sich durch Bestrahlung in Reitsitz erzielen. Risse. 
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Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. 5. Aufl, I. Band. 


Mit 151 Abbildungen. VIII u. 7358S. Braunschweig, Friedr. Vieweg & Sohn Akt.- 
Ges., 1931. [S.591.] Scheel. 
Richard Fleischer und Horst Teichmann. Die lichtelektrische Zelleund 
ihre Herstellung. Mit einer Einfiihrung von H. Dember. Mit 201 Abbil- 
dungen und 29 Tabellen. XII u. 1758S. Dresden und Leipzig, Verlag von 
Theodor Steinkopff, 19382. (Wiss. Forschungsber. Naturw. Reihe, herausgeg. von 
Raphael Ed. Liesegang, Bd. XXVII.) ,,Wir haben uns bei der Abfassung des 


_ Buches zum Ziel gesetzt, auf den Stoff so ausfiihrlich einzugehen, dafi ein Zuriick- 


ereifen auf die Originalliteratur, die in einem ausfihrlichen, alphabetisch nach 


den Verff. geordneten Literaturverzeichnis zusammengestellt ist, sich im allge- 


meinen ertibrigt. Dazu soll auch die grove Zahl von Abbildungen beitragen. Die 


- ausfiihrliche Besprechung von Ausfiihrungsformen lichtelektrischer Zellen sowohl 


in technischer wie wissenschaftlicher Hinsieht soll die bisherige Entwicklung vor 


? Augen fiihren und die Méglichkeiten neuer Wege aufzeichnen.“ — Inhalt: Der 


4uBere lichtelektrische Effekt: Grundsatzliches. Der Einfluf der Zellenform. Der 
Einflu8 der Gasbeladung auf Alkalikathoden. Herstellungsmethoden. Sensibili- 
sierungsmethoden. Beeinflussung der lichtelektrischen Wirkung durch Raum- 
ladungserscheinungen. Ausfiihrungsformen der lichtelektrischen Zellen. Herstellung 
und Behandlung lichtelektrischer Zellen mit Kathoden anderer Metalle. — Der 
innere lichtelektrische Effekt. — Der Becquereleffekt. — Der Sperrschichtphoto- 
effekt. — Der Kristallphotoeffekt. Scheel. 


K. Liidemann, Zur Geschichte des abgeschlossenen Fernrohrs 


mit beweglicher Zwischenlinse bei geodiatischen Instru- 


menten. Beitrige zur Geschichte des geodatischen und 


 markscheiderischen Messungswesensund der vermessungs- 
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technischen Instrumentenkunde Nr.14. ZS. f. Instrkde. 51, 599—606, 


1931, Nr.12. An Hand von wortlich wiedergegebenen Stellen aus 33 einschlagigen 
Arbeiten aus den Jahren 1772—1931 wird die Entwicklung von Fernrohren mit be- 
weglicher und fester Zwischenlinse besprochen. Picht. 


A. Biot. Sur la méthode de l’incidence rasante pour la déter- 
mination des indices de réfraction. Ann. de Bruxelles (B) 51, 185 
—191, 1931, Dezember. Guild hat gezeigt, da bei Erfiillung bestimmter Be- 
dingungen das Pulfrichsche Verfahren noch die 5. Dezimale im Brechungs- 
verhdltnis zu bestimmen erlaubt. Diese Grenze zu iiberschreiten ist auch noch 
aus einigen anderen Griinden nicht méglich, wie der Verf. des naheren nachweist. 
Bildet die Visierlinie des Fernrohrs mit dem Hauptschnitt einen Winkel von 5’, 
so wird wegen der Kriimmung der scharfen Lichtgrenze der Austrittswinkel um 
3” unrichtig gemessen, was in der Brechungszahl erst eine halbe Hinheit der 
5. Dezimale ausmacht. Beleuchtet man mit einem 0,5 mm breiten Spalt, der in der 
Ebene der Eintrittsflache des Prismas um 100mm von der brechenden Kante des 
Prismas entfernt und der letzteren parallel angebracht ist, und stellt das Fernrohr 
auf die Mitte der hellen Linie ein, deren Breite einem Winkel von 4” entspricht, 
so wiirde man die Brechzahl auf eine halbe EHinheit der 5. Dezimale genau erhalten. 
Das bleibt giiltig, auch wenn das Aussehen der Grenzlinie beugungstheoretisch 
behandelt wird. Bei der gebrauchlichen Beleuchtung (mit Grenze zwischen hell 
und dunkel) ist aus beugungstheoretischen Griinden héchstens eine Hinheit der 
5. Dezimale zu verbiirgen. Man mift nimlich immer, selbst mit sehr heller Licht- 
quelle, theoretisch den Austrittswinkel um eine Spur zu gro, also die Brechzahl 
zu klein. Schénrock. 
H. Greinacher. Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung der 
Brechkraft von Zerstreuungslinsen. Helv. Phys. Acta 4, 428—481, 
1931, Nr.6. Der Verf. setzt vor die (obere) Halfte der zu untersuchenden Zer- 
streuungslinse einen Spiegel, hinter die Linse in bestimmtem Abstande y einen 
(leuchtenden) Gegenstand Li, und seitlich vom Spiegel einen Hilfsgegenstand L-, 
den er so lange verschiebt, bis das Spiegelbild von Ly. mit dem durch die Zer- 
streuungslinse gesehenen virtuellen Bild von L; zusammenfallt. Dann ist die 
Bildweite 6 = «—0, wenn « der- Abstand (Spiegel —> Ii), 0 der Abstand— 
(Linse —> Spiegel) ist. Aus y und f berechnet sich dann die Zerstreuungsweite 


nach der Abbildungsformel 1/8 —1/y = 1/7, wo B <0, y<0 ist. Es werden noch 
Modifikationen dieses Verfahrens angegeben. Picht. 


H. Greinacher. Uber die Beziehung zwischen Mikroskop und 


Fernrohr. Helv. Phys. Acta 4, 432—436, 1931, Nr.6. Der Verf. weist darauf hin, 


das ein Mikroskop sowohl in Verbindung mit einer in geeignetem Abstand vor 
das Mikroskopobjektiv gesetzten Sammellinse als auch in Verbindung mit einer 
vor das Mikroskopobjektiv gesetzten Zerstreuungslinse geeigneter Zerstreuungs- 
weite als ein Fernrohr benutzt werden kann. Im ersten Fall wird das durch die 
(kurzbrennweitige) Sammellinse entworfene reelle stark verkleinerte Bild, im 
zweiten Fall das gleichfalls sehr stark verkleinerte virtuelle Bild des fernen — 
Gegenstandes durch das Mikroskop betrachtet. Der Verf. schlie8t hieran noch die 


Herleitung der Formel fiir die Mikroskopvergréferung, ausgehend von der fiir die 
Fernrohrvergréferung. Picht. 


Wilhelm Voss. Eine Abart des Savartschen Polariskops. Himmels-_ 
welt 41, 285—294, 1931, Nr.11/12. Zur Erkennung geringer Spuren polarisierten 


Lichtes dient gewohnlich das Savartsche Polariskop, zusammengesetzt aus einer 

Savartschen Doppelplatte von Kalkspat und aus einer Turmalinplatte bzw. 

einem Nicol. Soll jedoch die Polarisation des diffusen Himmelslichtes untersucht - 
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-werden, oder will man die drei neutralen Punkte beobachten, die bekannten 
Stellen, an denen das Himmelslicht keine Polarisation aufweist, so vermeidet man 
besser den Turmalin, weil er das Gesichtsfeld griin farbt und auferdem die Ge- 
samthelligkeit dadurch schwicht, da8 er die Halfte des Lichtes durch Absorption 
des ordentlichen Strahles vernichtet. Da weiter ein recht groies Gesichtsfeld sehr 
erwunscht ist, so kann auch ein Nicol nicht verwendet werden. Der Verf. ersetzt 
daher die Turmalinplatte durch ein Wollaston- oder auch Rochon-Prisma aus 
Kalkspat. Man erhilt damit eine ausgezeichnete Uberlagerung der beiden Inter- 
ferenziransensysteme von einer solechen Beschaffenheit, wie sie fiir die Prifung 
der atmosphiarischen Polarisation erwiinscht ist. Es sei noch darauf hingewiesen, 
dafi bei der Beobachtung der neutralen Punkte das Stabchensehen in Frage kommt. 

Schonrock. 
Herbert E. Ives. Exhibition of parallax panoramagrams made 
with a large diameter concave mirror. Phys. Rev. (2) 38, 1922, 
1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die allgemeinen Methoden, durch die unter 
Benutzung einer grofien Linse oder eines grofien Spiegels Reliefbilder mit einer 
einzigen Aufnahme hergestellt werden kénnen, wurden im Journ, Opt. Soc. Amer. 
26, 597, 1930 beschrieben. Die vorgezeigten Bilder wurden mit Hilfe eines Streifens 
eines spharischen Konkavspiegels von 48 Zoll Durchmesser und 48 Zoll Radius, 
der aus drei 16 Zoll langen Streifen zusammengesetzt war, aufgenommen. Das vom 
Objekt kommende Licht wird nach der Reflexion am Konkavspiegel mit Hilfe eines 
unter 45° geneigten halbversilberten Spiegels zur einen Seite reflektiert. Ein 
(undurchsichtiges) Liniengitter mit 20 Linien pro Zoll, dessen durchsichtige Teile 
nur 1/5) der Breite der undurchsichtigen Linien sind, wird dicht vor die licht- 
empfindliche Platte gestellt. Ein ahnliches Gitter, dicht hinter einen Positivdruck 
auf Glas gestellt, verwandelt diesen in ein Reliefbild. Es wurden Einzelheiten iiber 
die ,,;Kamera“, die aus einem dunklen Raum mit einem grofien Fenster besteht, 
mitgeteilt. Die Bilder sind im Vergleich mit den friiher mit einer grofien Linse 
gemachten besonders durch den gréferen Winkel (60°) bemerkenswert, unter dem 
das Relief beobachtet wurde. Picht. 


H. Boffey and D. A. Derrett-Smith, A new lustre-meter and spectro- 
photometer. Journ. scient. instr. 8, 356—360, 1931, Nr.11. Es wird ein Instru- 
ment zur Messung des Glanzes von Oberflachen beschrieben, das den Vorteil hat, 
zu Messungen unter jedem gewiinschten Winkel geeignet zu sein und kein Zer- 
schneiden des Objektes nétig zu haben. Auf einem halbkreisférmigen Bogen. be- 
_ wegt sich das beleuchtende System und ein Photometer. Das untersuchte Material 
_ wird im Mittelpunkt des Kreises in einen Ausschnitt unter das Instrument gelegt. 
Die Winkel werden direkt an der Teilung des Halbkreises abgelesen. Das Photo- 
meter ist ein Wannerpyrometer, in dessen Okular noch sieben verschiedene Farb- 
filter eingeschaltet werden kénnen. Es wird dafiir gesorgt, da in das Okular immer 
ebensoviel vom polarisierten wie vom unpolarisierten Anteil des reflektierten 
Lichtes eintritt. Als Vergleichsobjekt dient eine weifie Barytplatte, mit der die 
untersuchtén Substanzen verglichen werden. Die so erhkaltenen Resultate an ver- 
schiedenen Oberflachen werden graphisch angefihrt. Ritschl. 


F, Lowell Dunn. A cylindrical rotating sector photometer. Rev. 
Scient. Instr. (N. S.) 2, 807—809, 1931, Nr.12. Beschreibung eines wahrend des 
- Laufes verinderlichen Sektors. Die Einrichtung besteht aus einem einseitig ge- 
 schlossenen Hohlzylinder, dessen Wandung in zwei aneinandergrenzende, sage- 
blattartige Ausschnitte geteilt ist. Dieser Zylinder wird durch einen Synchronmotor 
angetrieben und kann in der Achsenrichtung verschoben werden. Je nach der 
- Stellung des Zylinders wird der Strahlengang, der durch ein Prisma im Innern 


Physikalische Berichte. 1932 ; 42 
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des Zylinders durch die Wandung fihrt, verschieden lang unterbrochen. Eine 
Schwichung der Durchlassigkeit von 0 bis 100 % entspricht eine Verschiebung desé 
Sektors um 125 mm. Spiller; 
F. Hehlgans. Beitrage zur Physik der Nitrobenzolkerrzelle. IIL, 
Untersuchung der Verteilung starker elektrischer Wechsel: 
felder in der Nitrobenzolkerrzelle. Phys. ZS. 32, 951—957, 1931, 
Nr. 23. 
F.Hehlgans. Beitrage zur Physik der Nitrobenzolkerrzelle. IV.) 
Uber die Giltigkeit des Gesetzes von Kerr fir Nitrobenzoll 
beistarken elektrischen Wechselfeldern. Phys. ZS. 32, 971—974,, 
1931, Nr. 24. Die Annahme, dafs die von anderen Autoren beobachtete inhomogene » 
Verteilung starker elektrostatischer und elektrischer Wechselfelder in der Nitro- 
benzolkerrzelle durch Verunreinigungen hervorgerufen wurde, fand auf zweierlei! 
Art und Weise ihre Bestitigung. Einmal konnte Nitrobenzol soweit gereinigt! 
werden, daS keine Felddeformierung mehr festgestellt werden konnte (Mef3- 
genauigkeit der relativen Feldstarke im Kerrkondensator grofer als 1%). Anderer-- 
seits konnten die Deformationen durch kiinstliche Verunreinigung des Nitrobenzols 
wieder hervorgerufen werden. Gemessen wurde visuell und photographisch die: 
Gesichtsfeldaufhellung im Kerrkondensator und die Streifenverschiebung eines: 
Babinetkompensators. Beobachtet wurde bei elektrostatischen (I., siehe diese Ber. _ 
S. 88) und bei elektrischen Wechselfeldern von 50 Hertz (III.) bis zur Grenze der’ 
Durchschlagsfestigkeit (1,5.105 Volt/em) und bei langen Belastungsdauern. Bei 
Verwendung von Wechselfeldern (III.) wurde sowohl bei konstanter Spannungs- : 
amplitude und verinderlichem Phasenausschnitt als auch bei gleichbleibendem | 
Phasenausschnitt und wachsender Spannungsamplitude gemessen. Bei verunrei-_ 
nigtem Nitrobenzol vergréferten sich die Felddeformationen mit steigender 
Momentanfeldstarke und mit der Belastungsdauer (I. und III.); bei Verwendung 
von 50“ Wechselfeldern folgten die Felddeformationen oszillatorisch dem Verlauf | 
der Wechselspannung, wiahrend integrierende Beobachtung iiber ganze Perioden 
des Vorganges eine scheinbare, d. h. nur vorgetéuschte, homogene Feldverteilung 
ergab (III.). Die durch das Gesetz von Kerr geforderte quadratische Abhingig- 
keit des Gangunterschiedes von der Feldstairke wurde bei bestgereinigtem Nitro- | 
benzol sowohl fiir elektrostatische (II., siehe diese Ber. S.89), als auch fiir elek- 
trische Wechselfelder von 50 Hertz (IV.) bis zu Feldstérken von 1,5.105 Volt/em 
mit einer Genauigkeit von 1% bestatigt. Bei verunreinigtem Nitrobenzol zeigten 
sich Abweichungen von dieser Gesetzmifigkeit. Aus den Versuchsergebnissen 
(I. und III.) folgt eine praktisch brauchbare, einfache Materialpriifungsmethode | 
fir Nitrobenzol und dhnliche Stoffe. Auff§erdem schaffen die Versuchsergebnisse 
(I. bis IV.) die Grundlage zu einer Prizisionsbestimmung der Kerrkonstante des” 
Nitrobenzols sowohl bei Verwendung von elektrostatischen als auch von elektrischen 
Wechselfeldern. Mit dem Endzweck einer derartigen Bestimmung, iiber die spater 
berichtet wird, wurden die Versuche der hier referierten Arbeiten angestellt. 
: Hehlgans. 
Heinrich Voigts, Ergebnis von Vergleichsversuchen mit Ozalid- 
Halbtonpapier und Davoser Chlorsilberpapier beim Grau- 
keilphotometer. Meteorol. ZS. 48, 441, 1931, Nr.11. Das Ozalid-Halbton- 
papier wird auf seine Verwendbarkeit fiir sensitometrische Messungen im 
Graukeilphotometer geprift und darin mit Chlorsilberpapier verglichen. Es zeigt 
sich, daf} Ozalidpapier dem Chlorsilberpapier unterlegen ist, und zwar vornehmlich 
wegen der groBen Ablesefehler (15 bis 30%) an der Schwelle, welche durch die 
verschiedenartigen Ténungen bzw. Kontraste des Ozalidpapiers hervorgerufen 


werden. . Meidinger. 


—— SF 
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-A.P.H. Trivelli. Photomicrographic investigations on the resol- 
ving power of microscope objectives with the violet me PG Wey: 
monochromat (Wratten filter No.50). Scient. Publ. Kodak 14, 215—218, 
1931, Oktober. Zweck der Untersuchung war die Bestimmung des Einflusses, den 
ein Filter zur Isolierung des violetten Endes des Spektrums auf das Auflésungs- 
vermdgen eines Achromaten oder Apochromaten hat, und festzustellen, ob man die 
vortreiflichen Higenschaften des letzteren durch einen Achromaten unter Benut- 
zung monochromatischen Lichtes erreichen kann. Es zeigte sich, da$ nur Apo- 
chromate bei Benutzung einer Quecksilberdampflampe und des von der Kodak Co. 
hergestellten Wratten-Filters Nr.50 die héchsten Werte des Auflosungsvermégens 
ergaben. Das nicht naher beschriebene Filter lat vorzugsweise die Wellenlange 
436 my neben geringen Anteilen von 408, 405 und 398 passieren. Zur Bestimmung 
des Auflésungsvermégens diente ein sogenanntes Navicula-Diatom, das Reihen von 
Punkten enthaélt, die in geraden Linien senkrecht zu seiner longitudinalen Achse 

_ angeordnet sind. Stintzing. 


Nicolas Perakis. Contribution 4 l’étude des plaques panchro- 
matiques. Journ. de phys. et le Radium (7) 2, 341—352, 1931, Nr.11. Die 
photographischen Eigenschaften zweier technischer, panchromatischer Plattensorten 
(llford-Spezial-Rapid-Panchromatic und Guilleminot-Panchromatique) werden unter- 
_ sucht. Meidinger. 
~R.Wildt. Uber Eigentitimlichkeiten panchromatischer Platten. 
ZS. f. Astrophys. 3, 386—390, 1931, Nr.5. Die spektrale Empfindlichkeitsverteilung 
einiger panchromatischer Emulsionen wird bestimmt. Die Energieempfindlichkeit 
ist im Rot viel geringer als im Blau, und das Verhaltnis von Rot- zu Blauempfind- 
lichkeit wird bei geringen Schwarzungen wegen der abnehmenden Gradation noch 
_ ungiinstiger. Durch Hypersensibilisierung mit ammoniakalischen Silbersalzl6sungen 
wird die Empfindlichkeit besonders in der Griinliicke und am roten Ende gesteigert; 
die spektralen Empfindlichkeitsunterschiede werden ausgeglichen. Beziiglich der 
Abhangigkeit des Schwarzschildexponenten von der Wellenlange ergeben sich 
grofie Unterschiede fiir die verschiedenen Emulsionen, allgemeine Gesetzmafig- 
keiten lassen sich nicht feststellen. Cordes. 
M.L. Dunden, G.H.Brown and J.G.Capstaff. A quick test for deter- 
mining fhe degree of exhaustion of developers. Scient. Publ. 
Kodak 14, 72—74, 1931, Oktober. Es wird eine Methode beschrieben, die Abnahme 
der Entwicklungsfaihigkeit photographischer Entwickler im Gebrauch zu priifen. 
Ein Filmstreifen wird unter einer Skale mit verschiedenen Schwarzungsstufen 
' stets die gleiche Zeit belichtet und mit dem zu priifenden Entwickler entwickelt 
“und mit einem Standardbild verglichen. Cordes. 


Paul Lob. Anwendung der Farbfilter bei der Herstellung 
wirklichkeitsgetreuer photographischer Bilder. Kinotechnik 
13, 400—403, 1931, Nr.21. Die Verwendung eines Farbfilters in der Photographie 
fiihrt nur unter ganz bestimmten Bedingungen zur wirklichkeitsgetreuen Wieder- 
gabe von Objekten. Neben der Absorptionskurve des Filters muf} man die spek- 
trale Energieverteilung der Lichtquelle und die spektrale Empfindlichkeitsverteilung 
der photographischen Emulsion kennen. Cordes. 


Otto Bartelt. Die Empfindlichkeitssteigerung infrarotsensi- 
bilisierter Platten durch Temperaturerhéhung wahrend 
der Belichtung. ZS. f. wiss. Photogr. 30, 261—271, 1931, Nr. 9. Es werden die 
giinstigsten Arbeitsbedingungen fiir die durch Erwarmung wahrend der Belichtung 
bewirkte Empfindlichkeitssteigerung infrarotsensibilisierter Platten ermittelt. Es 
empfiehlt sich, die Platten (Schleussner-Gelbetikett sensibilisiert mit Allocyanin) 


42* 
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5 Minuten lang bei einer Temperatur von 21°C in einem Gemisch aus 50 Teilen 
Aikohol, 50 Teilen Wasser, 3 Teilen 25 %igem Ammoniak und 3 Teilen Farbstoff- - 
lésung 1 :1000 (0,1 g Farbstoff in 100 ccm heifiem Alkohol gelést) zu baden und in 
einem warmen Luftstrom zu trocknen. Durch Lagerung biifien die sensibilisierten 
Platten an Empfindlichkeit ein. Mit steigender Temperatur wahrend der Belich- 
tung nimmt die Empfindlichkeit zu und erreicht bei 87°C ein Optimum. Eis en- 
bergers Extrarapidplatten verhalten sich Aahnlich; mit Neo- und Rubrocyanin 
sensibilisierte Platten zeigen gleichfalls bei einer Temperatur von etwa 90° C 
ihre maximale Empfindlichkeit. Die fertig zu beziehenden Ultrarotplatten der ’ 
Eastman-Codak-Co. sind bei 65°C am empfindlichsten, Agfa Ultrarotplatten 810) 
zeigen bei Temperatursteigerung keine Erhéhung der Empfindlichkeit. Cordes. 


T.Smith, On absolute refractive indices in geometrical optics. 
Trans. Opt. Soc. 32, 37—38, 1930/31, Nr.1. Der Verf. wirft die Frage auf, ob es nicht 
vorteilhaft ware, die Abbildungsgleichungen der geometrischen Optik so umzu-_ 
formen, da statt der absoluten Brechungsindizes die relativen Brechungsindizes 
— mit deren man es ja in der Praxis -stets zu tun hat — auftreten. An einem 
Beispiel fiihrt er das durch. Die Abbildungsgleichung n/a n‘’/b = D* 
= 1/r (n’ cos y¥’ —ncos y) geht dann iiber in 1/a:+1/b, = A* = 1/r (moos ¢ 
—1/mcos ¢), wo m der relative Brechungsindex (m = n’/n) ist und a, und bj 
nicht mehr von der brechenden Fliche aus zu messen sind, sondern von den Punkten 
(1/m —1) 1/A* baw. (m—1)1/A*. Dies zeigt, da die neue Gleichung und dem-— 
nach die Einfiihrung des relativen Brechungsindex fiir numerisches Rechnen, also 
fiir die Praxis unbrauchbar ist, da die Lage der Bezugspunkte nicht einfach be: | 
stimmt werden kann und von der Wellenlange abhanet. Picht. 


A.H. Taylor. The measurement ofreflection-factorsinthe ultra- 

viclet. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 776—784, 1931, Nr.12. Bestimmung des diffusen 

Reflexionsvermégens im ultravioletten Teil des Spektrums mit Hilfe einer mit 

Magnesiumoxyd versehenen Ulbrichtschen Kugel, eines Quarzspektrographen | 
und einer Photozelle. Als Lichtquelle wird eine Hg-Wolfram-Lichtbogen- (Sun- 
light) Lampe verwendet. Spiller. | 
R. Glocker und K. Schifer. Atomfaktorbestimmungen im Gebiet. 
der anomalen Dispersion. ZS. f. Phys. 73, 289—311, 1931, Nr.5/6. Der) 
Atomfaktor von Eisenpulver wird durch photometrischen Vergleich mit dem von | 
Al-Pulver, der im ganzen Gebiet bekannt ist, fiir neun verschiedene Wellenlaingen 
zwischen 0,7 und 2,3A bestimmt. Es zeigt sich, da® bei Annaherung an die K-Ab- | 
sorptionskante des Fe der Absolutwert und die Winkelverteilung des Faktors von 
dem nach Thomas-Fermi berechneten Wert abweicht. Die Differenz von ge- 
messenem und berechnetem Wert nimmt auf der kurzwelligen Seite der Absorp- 
tionskante mit abnehmendem Streuwinkel zu, auf der langwelligen Seite ab; sie ist 
konstant fiir Wellenlangen, die weit von der Kante entfernt sind. Die auf den 
Streuwinkel Null extrapolierten Werte des Atomfaktors stimmen befriedigend 

iiberein mit Werten, die aus der Dispersionstheorie fiir Réntgenstrahlen nach 

Kallmann und Mark sowie Prins berechnet sind; man erhalt ein aus: 

gepragtes Minimum an der Kante und Anstieg nach beiden Seiten. Der Anstieg 
auf der kurzwelligen Seite ist jedoch wesentlich langsamer, als theoretisch zu er- 

warten ware. Ist Z die Elektronenzahl eines Elements, so kann der auf den Streu- 
winkel Null extrapolierte Atomfaktor an seiner K-Kante bis auf Z — 14 absinken, 
auf der langwelligen Seite der Kante ist er in weiter Entfernung von ihr Z — 2. 
Messungen auf der langwelligen Seite der L-Kanten von Au und W zeigen, das der 
Atomfaktor hier, wie theoretisch zu erwarten, etwas kleiner als Z—10 wird. 


Dehlinger. 


—— 
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v. Géler. Neue theoretische Arbeiten iiber die Streuung von 
Licht in triiben Medien. Glastechn. Ber. 9, 660—665, 1931, Nr.12. Zu- 
sammenfassender Bericht iiber die neuere Entwicklung der Theorie der Streuung 
des Lichtes in triiben Medien und iiber die daraus folgenden Vorschliige einer 
Klassifikation von Triibglisern nach den Arbeiten von Gurevie (vel. diese Ber. 12, 
231, 1931), Dreosti (diese Ber. 12, 2088, 1931), und Ryde und Coo per (diese 
Ber. 12, 2173, 1931). v. Goler. 


Allen W. Coven. The scattering of x-rays from paraffin, alumi- 
num,copper, and lead. Phys. Rev. (2) 38, 1424—1481, 1931, Nr. 8. Die Strah- 
lung einer Wolframréhre, bei 80kV betrieben, ist mit 0,244cm Al gefiltert, und es 
werden die Intensitaiten der gestreuten Strahlung von Paraffin, Aluminium, Kupfer 
und Blei mit der Ionisationsmethode beobachtet. Die Streuung innerhalb des Ge- 
bietes von 30 bis 120° zum Primarstrahl wird mit der Streuung um 90° ver- 
glichen. Ferner werden die gestreuten Intensititen der verschiedenen Stoffe mit 
der des Paraffins bei 90° verglichen. Die effektiven Wellenlangen der gestreuten 
Strahlung sind bei Paraffin und Aluminium 0,32 A.-E., bei Blei 0,27 A.-E., bei 
Kupfer 0,26 A.-E. Der Diraewert der Streuung von Paraffin bei 90° wird als Basis 
benutzt fiir die Berechnung der absoluten Werte der Streuung pro Gramm und pro 
Elektron. Wilhelmy. 


Louis A. Pardue. Dispersion of x-rays in calcite. Phys. Rev. (2). 38, 
1808—1815, 1931, Nr.10. Es wurde die Dispersion von Réntgenstrahlen in Kalk- 
spat untersucht. Die Gesamtstrahlung und die K a,-Linie einer Molybdanrohre bei 
44kV wurde verwendet. Fiir die K a;-Linie wurde die Differenz des Brechungs- 
index gegeniiber 1 gefunden zu (2,001 + 0,009) .10~*%. Das stimmt nicht mit den 
von der Drude-Lorentzschen Theorie verlangten Werten iiberein. Zur 


- Untersuchung diente ein rechtwinkliges Prisma, dessen optische Achse parallel zu 


der brechenden Kante (am rechten Winkel) war. Kein Beweis fiir Doppelbrechung 
wurde gefunden. Weiterhin wurden die Intensitéten der an Kalkspatspiegeln 
reflektierten Mo K a,;-Strahlung unter verschiedenen Winkeln in der Nahe des 
kritischen Winkels untersucht. Diese Werte standen in guter Ubereinstimmung 
mit denen, die sich aus der von Thibaud angegebenen Modifikation der Fres- 
nelschen Gleichung ergeben. Wilhelmy. 


Th. Neugebauer. Theorie des Kerreffektes in der Wellen- 
mechanik. ZS. f. Phys. 73, 386—411, 1931, Nr.5/6. Ausfiihrliche Diskussion der 


_elektrischen Doppelbrechung auf Grund der Quantenmechanik, bei der der Kerr- 


effekt wie in der klassischen Theorie als Folge des Starkeffektes auftritt, wobei 
die Frequenzinderung (im Sinne der Theorie von Voigt) sowie die Intensitits- 
ainderung und die Verschiebung der Energieniveaus (entsprechend der Lange - 
vin-Born-Gansschen molekularen Orientierungstheorie) automatisch mit 
beriicksichtigt sind. Sauter. 


Linus Pauling and J.Sherman. Screening Constants for Many-elec- 
tron Atoms. The Calculation and Interpretation of X-ray 
Term Values, and the Calculation of Atomic Scattering 
Factors. ZS. f. Krist. 81, 1—29, 1932, Nr.1/2. [S. 613.] Sauter. 


A. Debenedetti. Su un metodo di misura della birifrazione 
massima di minerali biassici, coll’ ausilio del piatto di 
Fedorow. Lincei Rend. (6) 14, 184—138, 1931, Nr. 3/4. Zwischen der maximalen 
Doppelbrechung eines zweiachsigen Kristalls und der Doppelbrechung in einem 
beliebigen Schnitt besteht eine Beziehung von besonderer praktischer Bedeutung, 


- woriiber der Verf. in einer friiheren Abhandlung [Lincei Rend. (6 a) 13, 287, 1931] 
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berichtet hatte. Im vorliegenden entwickelt der Verf. nun eine Methode zur Be- 
stimmung der maximalen Doppelbrechung eines Kristalls mittels der F edorow- 
schen Platte, die auf der Kenntnis zweier Doppelbrechungen in zwei Stellungen 
eines Schnittes senkrecht zu einer optischen Hauptsymmetrieebene beruht. Es 
wird zuniichst die Theorie der Messung ziemlich ausfiihrlich auseinandergesetzt, 
alsdann der Gang einer praktischen Messung beschrieben und an einigen Bei- 
spielen (Diopsid, Calcit, Wollastonit) erdrtert. Fliigge. 


M. N. Podaschewsky. Die Spektralverteilung des inneren Photo- 
effekts in den plastisch deformierten NaCl-Kristallen. Ukr. 
Phys. Abh. 2, 43—48, 1931, Nr.3. (Ukrainisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Es wurde untersucht die Wirkung der plastischen Deformation in den mit Rént- 
genstrahlen gefarbten und getemperten Steinsalzkristallen im Wellenlangenbereich 
von 400 bis 690 mu. Es wurde festgestellt, dafi die Deformation neben einer allge- 
meinen Verminderung der Empfindlichkeit (Senkung der Kurve) eine Verschiebung 
des Maximums nach Seite der lingeren Wellen bewirkt. Die Vergréfierung der 
Belastung ruft einen weiteren Abfall und eine Verschiebung des Kurvenmaximums 
hervor. Diese Verschiebung kann bis 830 my betragen. In einigen Fallen wird mit 
der Zeit teilweise eine Regression der Lage und der Gréfie des Maximums beob- 
achtet. Spiller. 


Yoshikatsu Sugiura. The Angular Intensity Distribution of Con-_ 
tinuous X-Ray Spectrum. IV. Some Notes on the Stellar 
Opacity Coefficient. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 17, 89—110, | 


1931, Nr. 339. Der Autor gibt den Inhalt seiner vorwiegend mathematischen Arbeit 


wie folgt an: ,,Eine Integration tiber die Oberflache einer Kugel vom Radius Ro | 
fihrt zu einem Intensitaétsausdruck, der geeignet ist, einen Vergleich mit den | 


Resultaten der Kramerschen Theorie anzustellen. Es wird ein erster ange- | 


naherter Korrektionsfaktor zur Kramerschen Formel fiir die kontinuierliche 


Roéntgenstrahlung erhalten. Mit einem Mittelwert dieses Faktors wird der stellare 


Opazitatskoeffizient als weitgehend iibereinstimmend mit dem astronomisch er- — 


haltenen Wert angesehen.“ Hiermit-werden die bisherigen Diskrepanzen beseitigt, 
daf} sowohl nach der klassisch abgeleiteten Kramerschen wie nach der quanten- 


mechanisch gewonnenen Gauntschen Berechnung nur tH) des tatsachlichen 


Wertes erreicht wurde. Stintzing. 


A.Schaafsma. Bands in the Spectrum of Baryum Hydride. Nature 
128, 1042, 1931, Nr. 3242. In einem in Wasserstoff brennenden Lichtbogen, dessen 


Kathode metallisches Barium enthilt, werden die von Eagle gefundenen Ba H- 


Banden mit grofer Intensitaét erhalten und mit einem grofen Gitter aufgenommen. 
Sie stellen einen */7—> °S-Ubergang dar. Die Analyse liefert ein Tragheits- 
moment, das in die Reihe der Werte fiir die bekannten Hydride der zweiten Kolonne 
des periodischen Systems hinein pagt. H. Kuhn. 


M. J. Druyvesteyn. Neon-Helium Bands. Nature 128, 1076—1077, 1931 
Nr. 3243. In der Glimmentladung in einem Helium-Neon-Gemisch werden zwei 
violette Banden beobachtet, die weder in reinem Helium, noch in reinem Neon 
auftreten. Der Verf. vermutet daher, da es sich um eine Neon-Helium-Verbindung 


handelt. Eine Auflésung der Banden mit gré®erer Dispersion war aus Intensitits- 
grinden nur unvollstandig méglich. H. Kuhn 


Ragnar Rydberg. Graphische Darstellung einiger bandenspek- 

troskopischer Ergebnisse. ZS. f. Phys. 73, 376—385, 1931, Nr.5/6.- Der 

erste Teil der Arbeit behandelt empirische Formeln zur Darstellung ‘des Verlaufes 

der Schwingungstermdifferenzen von Molekiilen. Tragt man nicht, wie iiblich, die 
i > 


* 


- Termdifferenzen selbst, sondern ihre Quadrate als Funktion der Quantenzahl n auf 
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so erhalt man bei vielen Molekiilen fiir niedrige Quantenzahlen eine gerade Linie, 


nicht dagegen fiir hohe. Auch die Auftragung des Quadrates der Schwingungs- 
differenzen gegen die dritte Potenz des reziproken Tragheitsmomentes (also der 
Rotationskonstanten B,) liefert meist ungefihr eine Gerade. Der zweite Teil be- 
handelt die Berechnung von Potentialkurven aus den empirisch bekannten Schwin- 
gungsquanten. Die Oldenbergsche Methode, diese Aufgabe durch Anwendung 
des Phasenintegrals graphisch zu lésen, wird durch Hinzuziehung des aus der 
Rotationsstruktur entnommenen, mittleren Trigheitsmomentes bzw. der Kon- 
stanten B, erganzt. H. Kuhn. 


K. Murakawa. Untersuchungen iiber die Hyperfeinstruktur 
yon Spektrallinien. II. ZS. f. Phys. 78, 8366—875, 1931, Nr. 5/6. Der Verf. 
untersucht mit 4 m-Gitter, Stufengitter und Lummerplatten die Feinstruktur einiger 
Spektrallinien. Es wird die Struktur von Hg 4047, 4077, 4358, 5460, 2752, 2893, 
3341, 2536 und 4916 untersucht. Die Resultate werden teilweise auf Grund der 
von Schiiler und Keyston sowie dem Verf. gegebenen Deutung, daf die 
geradzahligen Hg-Isotope das Kernmoment J = 0, Hg 199 I = 1/., Hg 201 I = 3/, 
haben, erklart. Die beobachteten Isotopenaufspaltungen der geraden Isotopen in 
den Ubergingen 6%P) 1 o.-—73S, stammen vom Term 73S; her. Es wird eine 
Systematik der Kerne angegeben, nach der der Wert des Kernmoments yon der 
Protonenzahl im Kern abhangt. J ist halbzahlig, wenn M ungerade, ganzzahlig, 
wenn M gerade ist. Kernelektronen haben den Drehimpuls Null. Ritschl. 


Ernst Lau. Struktur der Hg-Linie 5461. Ann. d. Phys. (5) 12, 66—68, 1932, 
Nr.1. Aus den Aufnahmen gelegentlich der Arbeit von Reichenheim und dem 
Veri. [Ann. d. Phys. (5) 12, 52, 1932; diese Ber. S. 77/78] ging hervor, daf die Struktur 
der Quecksilberlinie 5461 vom Zusatzgas abhangig ist, indem bei Wasserstoffillung 
durch Zerstérung der metastabilen Terme alle Selbstumkehr der Komponenten 
verschwindet. Die so erhaltene Struktur zeigt innerhalb der Mittelkomponenten 
Maxima, wo bisher Minima gemessen wurden. Die Intensitatsverteilung wird im 
Sinne einer Verstarkung der Mittelkomponenten relativ zu den weiter abliegenden 
modifiziert. Die neue Struktur wird ausgemessen. Ritschl. 


B. Venkatesachar and L. Sibaiya. On the Hyperfine Structure of 4916A 
(Hg I). Naturwissensch. 19, 1041—1042, 1931, Nr.52. In einer wassergekiihlten 
Quecksilberbogenlampe mit Wolframanode wird die Linie Hg 4916 erzeugt und 


ihre Feinstruktur gemessen. Die Verff. finden acht Komponenten, wie sie auch 


schon friiher angegeben haben. Sie benutzen drei Hil gersche Lummer-Gehrcke- 


' Platten. Bei der Linie 5770 finden sie mit einem Quarzplattenetalon von Hilger 


die von ihnen friiher gemessenen, von Tolansky angezweifelten Trabanten bei 
+ 0,148 und —0,138 wieder. Ferner wird die Struktur von Hg 5026 mit sechs 
Komponenten, Hgt 3984 mit sieben Komponenten ausgemessen. Ritschl. 


B. Venkatesachar und T.S.Subbaraya. Beitrag zur Analyse des ersten 
Funkenspektrums von Quecksilber. ZS. f. Phys. 73, 412—418, 1931, 
Nr.5/6. Die Verff. haben die von Paschen und Naude gegebene Analyse des 
Hg II-Spektrums vervollstandigt. Die Linie 2262 1aBt sich durch Vergleich ihres 
Verhaltens gegeniiber den Linien 2053 und 2027 im Bogen bei geringem Druck als 


Ubergang 2Ds), — 2Ds), deuten. Die konstante Wellenzahlendifferenz: 1457, die 


- gwischen den Linien 2262 und 2339 auftritt und in einer Anzahl von Fallen wieder 


erscheint, fiihrte zur Identifizierung von vier *D-Termen, die zur Konfiguration 
5d°6s7s gehéren und einer verschobenen Serie vom Typus der von Paschen 


| im Neon gefundenen entsprechen, die dort gemeinsam mit den gewodhnlichen 
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Serien aus den Konfigurationen 5d°6 pnp entstehen. Ebenso wurden die der 


Konfiguration 5d°6s6d entsprechenden 4P-Terme gefunden. Mit Hilfe der neuen 
Terme konhten insgesamt 76 uneingeordnete Linien eingeordnet werden. Frerichs. 


George R. Harrison. Quantitative intensity determinations in 
the spectra of normal and of singly ionized vanadium, vi 
and VII. Phys. Rev. (2) 38, 1921, 1931, Nr.10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
relativen Intensititen aller Linien des Vanadium I- und des Vanadium Il-Spektrums, 
die stiirker als etwa 0,5 % der stirksten Linien des betreffenden Spektrums sind 
und zwischen 2500 und 5200 A.-E. liegen, wurden im Vakuumbogen unter ver- 
schiedenen Anregungsbedingungen in der ersten und zweiten Ordnung eines 6,5-m- 
Gitters bestimmt. In.den Vanadiumspektren:gibt es mehr Linien anomaler Inten- 
sitat als in Tif und Till, jedoch weniger als in CrI und Cr II, wie man erwarten 
kann, auf Grund der Multiplettaufspaltungen und der Koppelungsverhiltnisse 
zwischen den einzelnen Termen. Die benutzte Einordnung der V I- und V II-Linien 
riihrt von Meggers her und ist noch nicht ver6ffentlicht. Mit Hilfe der Messun- 
gen lassen sich die .Anregungsbedingungen im Vakuumbogen, die J-Gruppen- 
Summenregel von Johnson und dem Verf., sowie der Einflufs der Aufspaltungen 
der Multipletts auf die Intensititsverhiltnisse bestimmen. Die Messungen sollen 
weiter nach Rot sowie nach Ultraviolett ausgedehnt werden. Frerichs. 


Manne Siegbahn and Martin Séderman. Absolute Values of X-Ray | 
Wave-lengths and the Fundamental Atomic Constants. Nature — 
129, 21—22, 1932, Nr.3244. Die Wellenlangen des R6ntgenspektrums sind mit | 
einem Genauigkeitsgrade von rund 1:100000 bekannt. Dies bedeutet jedoch 

lediglich, daf das Verhialtnis zwischen den Wellenlangen und einem bestimmten 

Abstand innerhalb eines Kristallgitters, mit dieser Genauigkeit mefibar ist. Die aus 

diesen Werten abgeleitete absolute Gréfie fiir den Atomabstand hat nur eine Ge- 

nauigkeit von etwa 3:1000. Es ist daher notwendig, einen Durchschnittswert fir — 
den betreffenden Atomabstand festzulegen und demgemaf® fiir die X-E. der Wellen- 

langenskale. Es kommt also darauf an, die Skale der X-E. in Zentimetern genau 
zu fixieren, um hieraus eine Bestimmung der absoluten Werte der Atomabstande | 
und indirekt der anderen fundamentalen Konstanten, z. B. der Elektronenladung. | 
zu ermoglichen. Es wird eine direkte Methode angewandt, um die X-E. in abso- — 
luten Werten (Zentimetern) auszudriicken, dadurch, da®& auf derselben Platte das — 
gewohnliche Spektrum (mit Strichgitter) von Kohle und das Réntgenspektrum von — 
Kupfer und Kohle aufgenommen und die Linienabstinde verglichen wurden. _ 
Kinzelheiten sollen in einer spater erscheinenden Arbeit folgen. A. Burmester. — 


R. D. Richtmyer. Upper atomic-number limits for satellites of. 
the x-ray line Lp, Phys. Rev. (2) 38, 1802—1807, 1931, Nr.10. Die Satelliten 
in der Nachbarschaft von Lg, werden bei den Elementen 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60 
photographisch untersucht. (Siegbahn - Vakuumspektrograph; Kalkspatkristall; 
Kupferanode mit einem auswechselbaren Keil, der als Traiger der untersuchten 
Substanzen dient; jeweils die fiinffache Anregungsspannung.) Ziel der Unter-_ 
suchung ist Feststellung der Elemente, bei denen die 5 L3, -Satelliten auftreten. 
Mit einer Ausnahme [Lg, (a)] liegt die obere Grenze bei der Atomnummer 53. Als _ 
Kriterium der Klassifizierung dient die Méglichkeit der Einordnung in ein Moseley- 


Richtmyer-Diagramm (V4uyR gegen Z aufgetragen muf} eine gerade Linie ergeben). 
Einige Satelliten bei héheren Ordnungszahlen, die friiher zu den L32-Trabanten 5 
gerechnet wurden, kénnen jetzt als Diagrammlinien identifiziert werden. In neben- 
caer: Tabelle wurden neue Wellenlingen angegeben. Die interessierenden 
atelliten sind: Ls, (a), Ley, Ls, (b), Le’, Ls, (ce). : 


4 


3 
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Tabelle. Wellenlinge (X-E). 


| Sn (50) | Sb(51)' | Te (2) | J (63) | Ba(56) Ge (58) Nd (60) 
i] im a item ot roa somes rs ee 
DBs | 3167,9*) _ 3016,6*) | 2876,1*) 2746,08*) | 2399,3*) | 2204,1*) | 2081,4*) 
L f(a) | 3162,2 | 3010,9+) | 2870,9+) | 2740,45+) | 2395,8+) | 2200,1+) | 2028,4+) 
Lf || 142,38 | 2992,9 | 2852,7+) | 2724354), — | — = 
L @, (6) || 31389 | — — = = Eee a 
bh By 3134,6 2985,4 2845,27) | 2718,57) | —- = — 
GB, (c) ||31299 | — = Se es — 
Lg; 3149,4 | 2998,5 T) | 2857,4+) | 2724,35+) 2375,4 2176,4 2004,9 
E By 3106,6 2964,7 2832,357+) | 2709,05+) | 2371,5 Dats 7h eet eay) 
Te 3113,1 | 2971,7 2839,0+) | 2715,1+) | 2382,0 | 2190,66 | 2019.1 
e — — | —_ 2731.87) | ia = | =z 


*) Werte aus: M. Siegbahn, Die Spektroskopie der Réntgenstrahlen. = +) Hier 
erstmalig ver6ffentlicht. Wilhelmy. 


A. Sandstrém. Multiple Ionisation and Secondary X-ray Ab- 
sorption Edges. Nature 128, 759, 1931, Nr. 3235. Das Auftreten mehrfacher 
fonisationen bei Réntgenspektren kénnte sich in einer zweiten Absorptionskante 
entsprechend dem gleichzeitigen Ubergang eines K- und eines L-Elektrons 4ufern. 
Fir Schwefel als Absorber wird eine solche Absorptionskante mit einer Wellen- 
lange von 4635 X-E. vorausberechnet. Aufnahmen mit einem Siegbahn-Vakuum- 
Spektrograph ergeben eine zweite Kante bei 4644,0 X-E. Die Differenz wird auf 
den nicht quantitativ beriicksichtigten Abschirmungseffekt zuriickgefiihrt. Wilhelmy. 


Louis C. Roess and E. H. Kennard. X-ray absorption by a Thomas- 
Fermiatom. Phys. Rev. (2) 38, 1263—1269, 1931, Nr. 7. Es wird das lonisations- 
potential fiir ein K-Elektron berechnet, das sich entsprechend der Diracschen 
relativistischen Gleichung in einem modifizierten Fermi-Thomas-Feld bewegt. 
Der berechnete Wert tibersteigt die beobachtete Energie der K-Absorptionsgrenze 
nur um 0,48 %. Die Massenabsorptionskoeffizienten der K-Schale fiir Wellenlangen, 
die dem 1-, 1,5- und 2,5fachen Wert der Wellenlangen der Absorptionskanten 
entsprechen, wurden gefunden zu 2,42, 12,10, 37,42, gegeniiber Richtmyers 
beébachteten von 2,36, 11,0, 37,0. Wilhelmy. 


William V. Houston. The structure of soft x-ray lines. Phys. Rev. (2) 
38, 1797—1801, 1931, Nr.10. Die Erfahrung (Ericson und Edlen, ZS. f. Phys. 
59, 656, 1930; M. S6derman, ebenda 65, 656, 1930) hat gezeigt, dafiS sehr weiche 
charakteristische Strahlung an einem festen Korper erzeugt viel breiter ist, als 
wenn sie von einem Dampf emittiert ist. Das liegt an der Unscharfe des auf eren 
Niveaus im festen Zustand. Breite und Form der Linien kann aus der Elektronen- 
theorie der Metalle berechnet werden. Ist ein Modell mit freien Elektronen vor- 
ausgesetzt, so ergibt sich eine Linie mit einer scharfen Kante an der kurzwelligen 
Seite (entgegen der Beobachtung an Be). Die berechnete Breite jedoch stimmt 
mit der beobachteten iiberein. Bei einem Modell mit gebundenen Elektronen ist 
umgekehrt die Form, aber nicht die Breite im Einklang mit der Messung. Das 
erste Modell gibt eine gute Anniherung an die Nullpunktsenergie, aber die Ver- - 


_ teilung des Energieniveaus ist erheblich durch das periodische Potential im Kristall 


beeinfluBt. Wilhelmy. 


E. Lau und O. Reichenheim. Uber die verschiedenen Arten der 
Lichtanregung in der Gasentladung. Ann. d. Phys. (5) 12, 52—65, 
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1932, Nr.1. Die vorliegende Arbeit bringt eine Fortsetzung der fritheren Unter- 
suchungen der Verff. iiber die Anregungsverhaltnisse an der Grenze zwischen 
Faradayschem Dunkelraum und positiver Saule. Es hatte sich bei diesen 
Untersuchungen ergeben, dafi die raéumliche ,,Dispersion“ der Anregungen nicht 
allein durch die Anregungsspannungen der betreffenden Linien, sondern zum Teil 
auch durch andere unbekannte Vorgiange bedingt ist. Die Verff. haben nun diese 
Erscheinungen mit verbesserter Anordnung genauer untersucht. Bei den friiheren 
Messungen bilden die einzelnen Anregungsgebiete kalottenartige Gebilde am 
Ende der positiven Siule, eine Abbildung dieser Kalotten auf den Spalt des Spek- 
trographen fiihrte daher stets zu einer Uberlagerung der Emission der einzelnen 
Kalotten. Indem die Verff. nun zwei diinne Quarzplatten seitlich in die Entladung 
bringen, erreichen sie, das die Kalotten flach gedriickt werden, so daf} eine Ab- 
bildung auf den Spalt nun eine saubere Trennung der einzelnen Anregungsgebiete 
ergibt. Andere Fehlerquellen sind durch Rekombinationsleuchten bedingt. So 
laBt sich das verstirkte Auftreten der Balmerlinien bei 16 bis 17 Volt nach einer 
von Franck und Blackett gegebenen Theorie auf eine Dissoziation des 
Molekiils in ein angeregtes und ein unangeregtes Atom deuten. Bei den Linien, 
deren unteres Niveau metastabil ist, tritt eine Anregung noch bei kleineren Volt- 
werten auf, als der Anregungsspannung entspricht. So treten die ersten positiven 
Stickstoffbanden schon bei sehr niedriger Spannung auf. Eine Beimengung von 


Quecksilber, das die metastabilen Grundterme der Stickstoffbanden vernichtet, 


ergibt dann jedoch fiir die erste und die zweite positive Gruppe die richtigen An- 
regungsspannungen von 9,5 bzw. 12,5 Volt. Umgekehrt werden dabei dann die 
Quecksilberlinien, die durch die Energie des metastabilen Stickstofizustandes an- 
geregt werden kénnen, bei dieser Art der Anregung verstarkt. Bei Neon werden 
die bekannten Linien, die von metastabilen Termen ausgehen, bei sehr geringen 
Elektronengeschwindigkeiten bereits angeregt. Ein Zusatz von Wasserstoff zerstort 
die metastabilen Terme und bringt dann die Neonlinien auf ihre richtigen An- 
regungsspannungen. Damit verbunden ist das Verschwinden der Selbstumkehr 
beim Zusatz von Wasserstoff, das mit dem Fabry-Perot-Etalon nachgewiesen 
wird. Bei einer Entladung in CO treten die Angstrémbanden schon bei 9,3 Volt 
auf, wahrend sie bei Luftbeimengung erst bei dem richtigen Wert von 10,5 Volt 
erscheinen. Metastabile Atome bzw. Molekiile kénnen auch durch optische Reso- 
nanzstrahlung in dieser Entladung gebildet werden. Die Wellenlinge des anre- 
genden Lichtes konnte dabei fiir den Fall der Angstrémbanden durch Schatten- 


versuche mit einer Flufspatplatte zu 4< 1250, der Absorptionsgrenze des Flu6- 
spats bestimmt werden. Frerichs. 


E, Lau und 0. Reichenheim. Uber sichtbare, durch Schumann- 


strahlen angeregte Phosphoreszenz des Fluspats. Ann. d. | 


Phys. (5) 12, 69—70, 1932, Nr.1. Eine besonders reine Flugspatplatte der Firma 
Halle Nachf., die nach Messungen von Lang bis 127 mw gut durchlassig ist, von 
da an bis 125 mu bis zu 100% absorbierend wird (Dicke 3mm), zeigt bei Bestrah- 
lung mit Licht ihres Absorptionsgebietes im Vakuum starke griine Phosphoreszenz, 
die noch iiber '/: Stunde nach der Bestrahlung sichtbar bleibt. Die Oberflaiche be- 


kommt dabei einen diinnen Metallbelag, der wahrscheinlich aus Ca besteht. Das _ 


Spektrum der Phosphoreszenz besteht aus drei Doppelbanden bei 585 und 575, 551 


* und 538, 479 und 472mu. Denselben Effekt wie das kurzwellige Licht haben 
Kathodenstrahlen auf den Flufspat. Ritschl 


K. Weber.. Uber die enge Beziehung der Fluoreszenzawse 
léschung zur Hemmung photochemischer Reaktionen. ZS. 4. 
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-. phys. Chem. (B) 15, 18—44, 1931, Nr.1. Es wird die ausléschende Wirkung ver- 


schiedener anorganischer und organischer Verbindungen auf die Fluoreszenz von 
Natriumnaphthionat- und Chininsulfatlésungen untersucht. Fiir die Wirksamkeit 
verschiedener Anionen der anorganischen Zusatzsubstanzen ergibt sich eine Reihen- 
coteeN.O, J) > Br’ >> Cl’.~s SO’, die mit der Hydratation zusammenfillt. Von 
den untersuchten organischen Substanzen wirkt Hydrochinon am stirksten aus- 
léschend, weniger stark Pyrogallol und Phenol. Die ausléschende Wirkung der 
Zusatze wird durch zahigkeitssteigernde Zusitze von Glycerin oder Zuckerlosung 
geschwacht. Die Fluoreszenzausléschung ist in alkalischen Lésungen schwicher als 
in neutralen; eine Abhangigkeit von der Lichtintensitat ist nicht festzustellen. 
Parallel zu den Messungen der Fluoreszenzauslischung durch Zusiitze wurde die 
Wirkung verschiedener Substanzen auf die Ausbleichgeschwindigkeit von Lésungen 
des Lauthschen Violetts mit Diathyl-b-Allylthioharnstoffzusatz untersucht. Bei 
Hydrochinon, Pyrogallol, Phenol und Rhodankalium gehen Fluoreszenzausliéschung 
und Veranderung der Ausbleichgeschwindigkeit parallel, es findet eine Desakti- 
- vierung durch Stéfe statt. NaCl, K Cl, N H, Cl, NaN O; usw. zeigen eine beschleu- 
nigende Wirkung auf das Ausbleichen, die erhéhte Aktivitét wird durch Verstir- 
kung der Absorption des Farbstoffs bei Elektrolytzusatz erklirt. Bei K J, Na N Os, 
Na: HPO, iiberlagern sich die Desaktivierung und Elektrolytwirkung. Zimtsdure 
und FeSO. wirken reaktionsbeschleunigend durch photochemische Ubertragungs- 
katalyse: die Reduktion des Farbstoffs findet primar durch das Ferrosulfat statt. 
Cordes. 
Erwin Breunig. Diespektrale Verteilung derdurch Licht hervor- 
gerufenen Dielektrizitatskonstantenanderung des ZnSCu- 
Phosphors an diinnen Schichten. Ann. d. Phys. (5) 11, 863—884, 1931, 
Nr.7. Die spektrale Verteilung der Erhéhung der Dielektrizitétskonstanten (DK) 
zeigt an diinnen Schichten einen offensichtlichen Zusammenhang mit der Erregungs- 
verteilung des Phosphors. Die Schichtdicke der noch volldurchstrahlten ZnS Cu- 
Schichten liegt zwischen 56 und 80.10-*cm. Zwischen der DK-Erhéhung und der 
Zentrenverteilung des Phosphors wurde eine Abhangigkeit gefunden, die deutlich 
erkennen 1laBt, dafi der DK-Effekt an die Zahl der erregten Zentren gebunden ist. 
Die spektrale Lage der Maxima des DK-Effektes zeigt sich unabhangig von der 
Variation des Metallgehaltes im ZnS Cu-Phosphor. Die ausgepragten Maxima des 
DK-Effektes lassen einen innigen Zusammenhang mit dem Leuchtvorgang im 
Phosphor erkennen im Gegensatz zu dem geradlinigen Verlauf der kurzwelligen 
Tilgung. Die durch Rotbelichtung bei gleichzeitiger Erregung hervorgerufene Ver- 
’ minderung der DK-Erhéhung gibt eine weitere Bestatigung, dafs der Mechanismus 
des DK-Effektes nicht in Zusammenhang mit der Tilgung gebracht werden kann. 
Die Abhingigkeit der Rotwirkung von der Wellenlange des erregenden Lichtes 
1a®t deutlich erkennen, dafi der Abbaueffekt von der Zahl der erregten Zentren 
abhangig ist. Deutung der Versuchsergebnisse. (Zusammenfassung des pea 
ewig. 
M. V. John. Cathode Luminescence of Diamond. Indian Journ. of 
Phys. 6, 305—808, 1931, Nr. 4. Drei kleine Diamanten wurden in einem Vakuumrohr 
mit Kathodenstrahlen bombardiert und die dadurch erzeugte Strahlung mit einem 
Spektrographen untersucht. Bei einem Diamanten wurde ein kontinuierliches 
Spektrum beobachtet, das sich durch das ganze sichtbare Gebiet erstreckte und eine 
starke Bande bei 4147 A hatte. Beim zweiten zeigte sich ein schmales Absorptions- 
gebiet bei etwa 4157 A und beim dritten ein starkes kontinuierliches Spektrum. 
Die beobachtete Bande hat die gleiche Lage, wie die von Bhagavantam im 
Ramanspektrum einiger Diamanten beobachtete. Die Farbe des Lichtes war hell- 
blau. Giintherschulze. 
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Adolf Jagersberger. Lichtdurchlassigkeitsmessungen an katho- 
denzerstaubten Silberschichten. Wiener Anz. 1931, S. 282, Nr. 27. 
Es wird eine Zerstiubungsanordnung beschrieben und die Dickenmessung diinner 
Silberschichten durch Wagung und aus der Zerstéubungsdauer behandelt. Die 
Lichtdurchlassigkeit der Silberfolien wird aus einer von Goldschmidt abge- 
leiteten Formel berechnet und durch Messungen mit einem Mikrophotometer 
kontrolliert. Die auftretenden Abweichungen zwischen gemessener und berechneter 
Lichtdurchlassigkeit werden diskutiert. Scheel. 


J. P. Mehlig with M. G. Mellon. Solutions forcolorimetrice standards. 
Vv. A Study of Certain Systems Proposed for Use in the Deter- 
mination of pyValues. Journ. phys. chem. 35, 3397—3414, 1931, Nr. 11. Es 
werden die spektralen Durchlassigkeitskurven einiger fir kolorimetrische Zwecke 
bestimmten Lésungen angegeben. Ferner werden Angaben gemacht iiber die Aus- 
wahl und Reinheit der Materialien. Spiller. 


Raymond Davis and K. 8. Gibson. The relative spectral energy distri- 
bution andcorrelated colortemperature oftheN. P. L. white- 
light standard. Bur. of Stand. Journ. of Res. 7, 791—797, 1931, Nr.5 (RP. 374). 
Es wird die spektrale Durchlassigkeit zweier Filiissigkeitsfilter angegeben. Das 
erste dieser Filter kann in Verbindung mit einer Lichtquelle (Farbtemperatur 2360°) 


benutzt werden, eine gasgefiillte Lampe (Farbtemperatur 2931°) zu eichen. Bei 


Verwendung des zweiten Filters in Verbindung mit der gasgefiillten Lampe wird 
eine Strahlung erzeugt, deren Energieverteilung ahnlich der eines Plane kschen 
Strahlers von 4831° ist. Die Lage des Farbpunktes im Helmholtzschen Dreieck 
wird angegeben. Spiller. 


C. V. Raman and S. Bhagavantam. Ex perimental Proof of the Spin of 
the Photon. Nature 129, 22—23, 1932, Nr. 3244. [S.591.] Justi. 


8.S.Lu. The Raman Eifectin Aldehydes. Science Rep. Nat. Tsing Hua 
Univ. (A) 1, 25—32, 1931, Nr.1. Es werden Ramanspektren von Benzaldehyd, Hept- 
aldehyd, Furfurol mitgeteilt; die Zahlenzusammenstellungen lassen erkennen, daf 
die Beobachtungen recht unsicher sind. Nennenswerte Ergebnisse der Diskussion 
sind keine anzufiihren. K. W. F. Kohlrausch. 


Leslie E. Howlett. Raman effect of benzene and toluene under 
high dispersion and resolving power. Canad. Journ. of Res. 5, 572 
—579, 1931, Nr.5. Mit einem 6-Prismenapparat hoher Dispersion (3 bis 6 A/mm in 
der Gegend 4300—4700 A) wurden die Ramanspektren von Benzol und Toluol auf- 
genommen. Abweichend von anderen Beobachtern wird gefunden, dafs die Benzol- 
Frequenz 4 7 = 1000 aus mehreren Komponenten besteht, und zwar: 1005 (0), 
999 (5), 992 (10), 984 (5), 980 (5). In Toluol wird an Stelle der einfachen Frequenz 
Jv = 3054 gefunden: 3206 (0), 3063 (4), 3052 (5), 3035 (3), 3004 (0). Die Frequenz 
um 1600 wird dreifach gefunden: 4 » = 1629 (00), 1605 (3), 1585 (2). Die Frequenz 
um 1154 wird doppelt gefunden: A » = 1180 (3), 1157 (3), usf. K.W.F.Kohlrausch. 


M. Bourguel et L. Piaux. Effet Raman et chimie; les liaisons allé- 
niques. C, R. 193, 1833—1335, 1931, Nr.25. Es wird das Ramanspektrum von — 


Substanzen mit kumulierter C—C-Doppelbindung —C—C—C— aufgenommen, und 
zwar von Allen, Propylallen, Butylallen und 1,1-Dimethylallen. Wider Erwarten wird 
in Allen keine Frequenz in der Gegend von A» = 1600 cm~, die sonst in allen Deri- 
vaten mit C=C-Doppelbindung vorkommt, vorgefunden; nur eine starke Frequenz 
bei 1074, eine schwache bei 1440, eine starke bei 3000, eine schwache bei 3073. Die 
librigen Substanzen zeigten zwar schwache C=C-Frequenzen um 1600, doch waren 


ms 
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4 sie chemisch nicht einheitlich; je reiner die Substanz, um so schwiacher die 1600- 
Linien. Die Verff. schliefSen: Der Ramanbefund steht also in Widerspruch mit der 
tiblichen Annahme iiber die Struktur der Allenk6rper. K. W. F. Kohlrausch. 


Julius Meyer. Der Smekal-Raman-Effekt einiger Schwefel- 
verbindungen. ZS. f. anorg. Chem. 203, 146—155, 1931, Nr.1/2. Es werden 
die von Matossi-Aderhold, von Nisi und von Venkateswaran durch- 
gefiihrten Ramanuntersuchungen an Schwefelverbindung besprochen und es wird 
versucht, ob aus ihnen eine Aussage dariiber zu gewinnen ist, ob speziell dem 
Schwefel—Chloriir S, Cl, die Struktur S=S.Cl, oder C1.S.S.Cl zukommt. Aus 
Analogieschliissen wird auf erstere Strukturformel gefolgert; zu demselben Schlu8 
fihrt der Vergleich der Absorptionsspektra von O=S.Cl, (Thionylehlorid) und 
a= 3 ls. K. W.F. Kohlrausch. 
J. Cabannes et Mile Osborne. Considérations théoriques sur la dé- 
polarisation anomale des raies Raman dans les cristaux 
uniaxes. C. R. 193, 1410—1412, 1931, Nr.26. Cabannes hat schon vor zwei 
Jahren nachgewiesen, dai bei Beobachtungen an Kristallen Ramanlinien gefunden 
werden, deren Depolarisationsgrad gréfer als Eins ist. Dieser, offenbar mit der 
regelmafiigen Lagerung der Molekiile zusammenhangende Umstand wird hier 
theoretisch behandelt, wobei von der Kramers-Heisenbergschen Theorie 
der Dispersionen ausgegangen wird, und zwar speziell fiir einachsige Kristalle. Die 
Uberlegungen stehen in guter Ubereinstimmung mit dem experimentellen Befund. 

K.W.F. Kohlrausch. 
Hans Kiistner. Der Absorptionssprung anden L-Bandkantender 
Scechwerelemente. Phys. ZS. 33, 46—49, 1932, Nr.1. (Vortrag 7. D. Physiker- 
tag Bad Elster 1931.) Der Absorptionssprung an den L-Kanten der Elemente Ba, 
La, Ce, W, Au, Hg, Tl, Pb, Th und U wird gemessen. Als Strahlungen dienten die 
Kaa'-Dubletts von Elementen zwischen V und Sn unter Anwendung des von dem 
Vert. ausgearbeiteten Verfahrens zur Erzeugung monochromatischer Strahlung. Die 
Absorptionskoeffizienten lassen sich gut durch ein Exponentialgesetz darstellen, 
wobei der Exponent beiderseits der Kante etwas verschiedene Werte hat. Die 
GréBen der Absorptionsspriinge an den L, und JL,,-Kanten sind unabhangig von - 
der Ordnungszahl der Elemente, die an der L,,,-Kante nehmen mit steigender 
Ordnungszahl ab. H. Kuhn. 
André Charriou. La sensibilité photographique. Conférence 
faite devant la Société de Chimie-Pkysique le 25 février 1931. 
Journ, chim. phys. 28, 556—571, 1931, Nr.9. Eine Ubersicht iiber die Theorie des 
photographischen Negativprozesses. Meidinger. 


A. P. H. Trivelli. De lichtinwerking op de fotografische plaat. 
Physica 11, 289—306, 1931, Nr.9. Es wird eine Ubersicht iiber den heutigen Stand 
der Kenntnisse des photographischen Bildes auf Grund insbesondere der For- 
schungen des Kodak-Laboratoriums gegeben. Es folgt eine Beschreibung der 
Methode der Einreihung der Bromsilberkérner innerhalb der gleichen Emulsion in 
Gréfenklassen und der aus ihr gewonnenen Beziehungen zwischen Gréfe und 
Empfindlichkeit. Dann wird die direkte Sichtbarmachung der Entstehung von 
Silberkeimen in den Kristallen bei Belichtung, die Bedeutung der Schwefelsilber- 
und Silberkeime fiir die Bildentstehung beschrieben. Der verschiedene Einflu6 
einer Behandlung mit Chromséure vor der Belichtung auf die Empfindlichkeit 
gegen Licht einerseits und Rontgenstrahlen andererseits zeigt, dai die Empfindlich- 
keitskeime fiir Réntgenstrahlen ohne Einfluf sind. Zur Frage der Kinwirkung 
von Réntgenstrahlen wurden neue Versuche angestellt, die zu einem experimen- 
tellen Beweis fiir die quantenhafte Energieverteilung der Réntgenstrahlung nach 
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Einstein und Compton fihrten. Nachdem zunachst festgestellt war, daf in 
reinen und entkeimten Emulsionen die von Réntgenstrahlen getroffenen und alsdann 
entwickelten Kristalle die urspriingliche Form und Gréfe beibehalten, konnte die 
obige Methode der Gréfenklassen auf dies Problem angewandt werden. Trotzdem 
in einer so praparierten Emulsion die Kristalloberflichen offenbar gleich empfindlich 
sein miiSten, wird nur ein gewisser, in den verschiedenen Grofienklassen ver- 
schiedener Anteil von Kérnern entwickelbar. Die vom Verf. und Silberstein 
aus der Quantenvorstellung abgeleitete statistische Wahrscheinlichkeitsfunktion fiir 
das Auftreffen der Réntgenstrahlen wurde experimentell in 20 Gréfenklassen fir 
jeweils einfache und doppelte Expositionen nachgepriift. Es konnten von 40 Werten 
32 als véllig, 7 als befriedigend und einer als ungentigend iibereinstimmend ange- 
geben werden. Stintzing. 


Raymond Davis and Gerald Kent Neeland. Variation of photographie 
sensitivity with different light sources. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 7, 543—850, 1931, Nr.5 (RP. 378). Versteht man nach L. A. Jones unter Z,, 
den Expositionswert desjenigen Punktes, in dem die charakteristische Kurve den 
Gradienten 0,2 besitzt, so wird 10/E,, als Empfindlichkeitsindex bezeichnet. Dieser 
wird mit verschiedenen Lichtquellen bestimmt: einer Gliihlampe der Farb- 
temperatur 2360° K., einer solchen von 2810° K. und der ersten in Verbindung mit 
einem Davis-Gibson-Filter zur Herstellung kiinstlichen, in seiner Energieverteilung 
dem Mittagssonnenlicht entsprechenden Lichtes, wie sie als sensitometrischer 
Standard vom 8. Internationalen Kongrefi fiir Photographie akzeptiert worden ist. 
Da die beiden ersten eine ganz andere, einseitig nach grofien Wellenlangen zu- 
nehmende Energieverteilung besitzen, gibt die graphische Darstellung von 10/Z,, 
der drei Lichtquellen gegen die Entwicklungszeiten fiir die verschiedenartigen 
Emulsionstypen charakteristische Unterscheidungsméglichkeiten. Stintzing. 


hk. R. Bulleck. On the question of a spontaneous growth of the 
latent image between exposure and development. I and II. 
Scient. Publ. Kodak 14, 173—177, 1931, Okt. Von Zeit zu Zeit erscheinen in der 
Literatur Angaben tiber den Einfluf einer kurzen und miafig langen Wartezeit 
zwischen der Belichtung und Entwicklung auf das latente Bild im Sinne eines An- 
wachsens der Schwarzung. Das Ziel der Untersuchung ist die Entscheidung der 
Frage, ob dieser Effekt etwa iibereinstimmt mit dem Einflu8, den eine Anderung 
im Feuchtigkeitsgehalt einer Emulsion geben kann. Nach Ausschlu® dieser 
Méglichkeit wird der Effekt als unzweifelhaft reell bezeichnet und genauer definiert. 
Eine Erklarung wird auf Grund der Arbeitshypothese von Trivelli tiber das 
latente Bild gegeben. Hiernach ist er aufzufassen als der letzte Teil des Vorganges 
der Wiederherstellung der normalen Widerstandswerte in den Stromkreisen des 


Trivellischen Modells. Zur Vermeidung von Irrtiimern auf Grund des Effektes 
werden genaue Vorschriften gegeben. 


Stintzing. 
International Standards of Lighting. Nature 128, 1083, 1931, Nr. 3243. 
H, Ebert. 


H. Lux. Fortschritte der Lichttechnik. ZS. d. Ver. d. Ing. 7, 1877 
—1881, 1931, Nr. 45. Das Anwendungsgebiet der Gliihlampe hat sich weiter aus- 
gedehnt. (Photographie, Projektion, Bestrahlungstherapie.) Die Beleuchtungstechnik 
ist besonders durch Verwendung der innen mattierten Gliihlampe (Absorp- 


1 
. 
: 


tion < 11 %) auf einen hohen Stand gebracht worden. Die Herstellung der Gliih- 
lampen ist weitgehend automatisiert. Als Fadenmaterial wird tiberwiegend Wolf- — 


ram verwendet (Betriebstemperatur 2420 bis 3180° abs.). Die Lebensdauer betragt 
1000 bis 1/299 Stunden, die Lichtstromausbeute 10 Lm/W, bei Projektionslampen 
27 Lm/W. Durch Ausbildung von Hochleistungsleuchtréhren wird versucht, den visu- 
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__ ellen Wirkungsgrad von max. 3% zu erhdhen. Die Hinfithrung von Oxydgliihkathoden 


ermoglichte eine normale Betriebsspannung (100 Volt bei einem 70 em-Neonrohr) 
und eine Erhéhung der Stromstiirke von 10 Milliamp. bis auf 2 Amp. Bei Ab- 
schirmung der Entladungsstrecke durch ein Metallrohr aus Drahtgaze kann die 
Stromstarke auf 100 Amp. gesteigert werden. Der visuelle Wirkungserad steigt 
hierbei auf 20%. Fiir Bestrahlungszwecke ist eine Wolfram-Hg-Bogenlampe in 
einem Uviolglaskolben in den Handel gebracht worden. Die opjektive MeBtechnik 
hat durch die neuerdings bekannt gewordenen Lang eschen Sperrschichtzellen 
Fortschritie gemacht. Die Messungen kénnen mit technischen Instrumenten durch- 
gefiihrt werden. Auf dem Gebiete der Beleuchtungstechnik sind Leitsiitze und Vor- 
schriften erschienen, die die Blendung und die Gré®e der Allgemein- und Arbeits- 
platzbeleuchtung behandeln. Spiller 


F. Vanderheyden. Veralgemeening der formules van Koppe in de 
Fotogrammetrie. Wis- en Natuurk. Tijdschr. 5, 198—208, 1931, Nr. 7/8. 
H. Ebert, 
V. Thorsen. Intensitatsmessungen in Kohlebogen. Strahlentherapie 
41, 647—709, 1931, Nr. 4. Die Strahlung eines in Luft frei brennenden Kohlebogens 
(Siemens-A-Kohle) wird mittels Mollschem Vakuumthermoelement und Zernike- 
galvanometer in ihrer Abhangigkeit von Strom und Spannung eingehend untersucht. 
Es wird gezeigt, daB die Bogenstrahlung (Cyanbandenemission) relativ einfachen 
Gesetzmafigkeiten folgt, die sich fiir drei verschiedene Kohlenarten nur durch eine 
,imissionskonstante“ unterscheiden, und dafi diese Gesetze sowohl fiir die gesamte 
Strahluny als auch fiir die Strahlung der verschiedenen Zonen des Bogens gelten: 
Endlich wird die Abhangigkeit der Intensitaét der Cyanbandenemission von der 
Stellung der Elektroden untersucht. Die Versuchsresultate geben Anlafi zu einer 
ausfiihrlichen Erorterung der theoretischen Anschauungen iiber den Mechanismus 
des Bogens. Die Messungen der Kraterstrahlung (kontinuierliche Strahlung) 
bestatigen Bekanntes. Den Schluf der umfangreichen Abhandlung bilden 
Messungen der Gesamtstrahlung in ihrer Abhangigkeit von der Wellenlange fiir eine 
der therapeutisch verwendeten Kohlenarten. Im Zusammenhang mit den erérterten 
Gesetzmiiftigkeiten erlauben sie, auf die spektrale Intensitat einer der untersuchten 
Kohlen bei beliebig gewahlten Versuchsbedingungen ziemlich sicher zu schliefen. 
Risse. 
R. du Mesnil de Rochemont und Heinz Kirchhoff. Untersuchungen zur 
Frage der Dosierung des ultravioletten Lichtes. 1.. Miiteilung. 
Inwieweit lassen sich diein der Lichtbiologie und-therapie 
'gebrauchlichen Mefiverfahren ftir die Bestimmung der 
Erythemwirksamkeit verschiedener Strahlungen ver- 
wenden? Strahlentherapie 41, 710—723, 1931, Nr.4. [S. 654.] Risse. 


7. Astrophysik 


Pierre Dive. Sur l’existence d’un régime permanent de rota- 
tions dans un astre fluide en anneau. C. R. 194, 58—61, 1932, Nr. 1. 


H, Ebert. 
Wilhelm Voss. Eine Abart des Savartschen Polariskops. Himmels- 
welt 41, 285—294, 1931, Nr. 11/12. [S. 656.] Schonrock. 


R. C. Majumdar and D. 8. Kothari. The Relativistic Opacity Coeffi- 
cient, Nature 128, 908—909, 1981, Nr. 3239. Unter Zugrundelegung der Arbeiten 
von Hall, Oppenheimer und Sauter wird der Absorptionskoeffizient im 
Falle hyperbolisch-hyperbolischer Ubergiange (free-free transitions) aufgestellt und 
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daraus der relativistische Opazititskoeffizient bestimmt. Es ist fur die Entartungs- 
diskriminante A < 1 

LOMO; 4422 Rh’ Ch. 1,9 100? eeeien 
~ 460 mx et k3 13 2m e* 
Die angegebene Berechnung wird als erste Naherung bezeichnet und ausfihrlicher 
Bericht angekiindigt. Sittele. 


K, und fir AS>1 Ky, = 


Otto Struve. A study of the spectra of B stars. Astrophys. Journ. 74, | 
295—267, 1931, Nr.4. Zur méglichst vollstandigen Bestimmung der Absorptions- 
linien normaler B-Sterne werden 35 Platten von 13 Sternen der Klassen 09 bis B8 
ausgemessen. Die Haupttabelle enthalt fiir 379 Linien, wovon 150 neu und 130 neu 
identifiziert, im Bereich 43950 bis 4700 (fiir y Pegasi von 13820) méglichst voll- 
stindig, und im Bereich 44700 bis 4900 die starkeren Linien, Wellenlangen, Inten- 
sitaten, getrennt nach Sternen, Identifikation, sowie Anmerkungen. Die Bearbeitung 
des Materials erstreckt sich auf das Verhalten der Wasserstoff- und Heliumlinien 
(neutrale und verbotene Linien). Die relativen Intensitaéten der He-Linien sind 
nach Spektralklassen geordnet und die Ursache des Intensititswechsels untersucht. 
Weiter werden die Linienbreiten des ionisierten Heliums, Stickstoffs und Sauer- 
stoffs beziiglich der Breiten im Laboratorium behandelt. Die Milnesche allge- 
meine Ionisationstheorie wird an den Linien des Si, Sit, Sitt gepriift und fiir die 
Si-Falle obere Grenzen angegeben. Weitere Notizen beziehen sich auf das Vor- 
kommen anderer Elemente und auf nicht identifizierte Linien. Diagramme von 
Linienkonturen, Mikrophotometerkurven und fiinf Spektraltafeln sind angeschlossen. 

Sattele. 
Frederick H. Seares. A numerical method of determining the space 
density of stars. Astrophys. Journ. 74, 268—287, 1931, Nr.4. Die funda- 
mentale Integralgleichung fiir die Sternzahlen pro Einheitsvolumen als Funktion | 
des Abstandes wird durch Niherung geldést, die Methode wird entwickelt und unter 
Benutzung der Alteren Groninger Sternzahlen pro Quadratgrad ausgefiihrt. Die 
Integralgleichung wird durch ein System linearer simultaner Gleichungen mit | 
Di, Dz, . . ., den mittleren Dichten> einer Reihe aufeinanderfolgender Schalen, als 
Unbekannte ersetzt. Fiir die Durchfiihrung tritt an Stelle von D die relative Dichte | 
logd aufeinanderfolgender D bei Absténden log o = 0,0; 0,2... Diese log dad 
werden aus folgender Beziehung bestimmt: 


Nim + 1) 1 MA dy + dg +ngdy+--- > 
oN (m) %_y “by +g o> mg 


Tabellen fiir die einzelnen Naherungen und die endgiiltigen Sternzahlen und 
Sterndichten, die unter Annahme einer konstanten Leuchtkraftsfunktion ® er- | 
mittelt sind, sind beigefiigt. Als wesentliches Ergebnis ist die rasche Dichten- 
anderung in Sonnennahe hervorgehoben, dieses Ergebnis weist auf die Nicht- 


konstanz von & hin. Behandlung des Falls der Sonnennihe in Mt. Wilson 
Contr. 437, _ Sattele. 


John Q. Stewart. Nebular Red Shift and Universal Constants. 
Phys. Rev. (2) 38, 2071, 1931, Nr.11. Nach relativistischer Deutung der - von 
Hubble und Humason bestimmten Rotverschiebung in extra-galaktischen 
Nebeln wird versucht, H = i,66.1027em als neue unabhingige Konstante einzu- 
fiihren. In vorliegendem Bericht wird angegeben, da® dieser Effekt als »Ermiidung* 
des Lichtquants angesehen werden kann, als Gesetz der Frequenzverringerung gil 


vermutlich » — »9e~*“, zur Entscheidung reichen die Beobachtungsdaten noe 


nicht aus. Der Versuch, H durch die universellen Konstanten darzustellen, fiihrt 
mu H’ = e®/h Gmc? = 1,37. 1027 em. - Siittele 
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